Suisse : 4,00 FS - Canada $ I, 50 - Espagne : 125 Pesetas - Tunisie : 920 MIL - Italie : 2800 Ures - 


\T 403 
uin 81 





EN CADEAU 




8 f 






6lcctroniquc 


Realisez 

cet ampli « turbo » 

Des melodies plein la puce 

« MUSICAL BOX .» ► 

Le Quertz, Base de temps 
a quartz ; 1 Hz - 1 MHz 


avec notre 


La Grande Parade des oscilloscopes 






C* TTueInix 


□SDLL 




C t . dm - a nn f ^ 


a l'interieur 
ce thyristor 
0,8 A/60 V 
































































electronipe radio - tv 


I EIectronicien 
Monteur cableur 
Dessinateur d’etude 
Technician eiectronicien 
Technicien en automatisme 
Technician en t6l6phonie 
CAP-BP 

BTS Eiectronicien 


Monteur dtpanneur radio TV Hi-Fi 
Monteur dtpanneur radio TV 
Monteur dftpanneur radio ou TV 
Technicien radio TV 
Technicien radio TV Hi-Fi 
(existe aussi en formula 
acceleree) 

Technicien en sonorisation 


FORMATION CONTINUE 

Si vous travaillez dans une entreprise occupant plus de dix 
salaries, vous avez la possibility de beneficier de la loi du 
16 juillet 1971 sur la formation professionnelle continue et ainsi, 
de suivre vos etudes gratuitement. N'hesitez pas a nous 
contacter a ce sujet. 


des metiers 
d'avenir... 


AVEC UN MATERIEL D’APPLICATION 



Chez vous. a votre rythme, vous suivrez l une de nos formations qui vous permettra d acquerir les connaissances theoriques necessaires a une bonne maitrise 
professionnelle. Ainsi par petites etapes. vous connaitrez lelectronique et ses diverses techniques duplication. Tout au long de cette etude un professeur 
speciilise vous guidera et vous aidera a progresser efficacement 


LE MINI-LABORATOIRE 


6 KITS COMPLETS 


LE CONTROLEUR UNIVERSEL 


Pour bien maitriser lelectronique. il faut 
posseder de solides bases techniques 
Cest pour cela que nos techniciens ont mis 
au point pour vous. ce Mini Laboratoire. 
veritable « Centre d apprentissage a domi¬ 
cile *» 1 circuit d’experimentation. deux 
galvanometres. plus de 100 composants 
Le tout accompagne de 3 manuels de plus 
de 200 pages avec devoirs auto-corriges et 
une multitude ^experiences passionnantes 
et enrichissantes 


Apprenez 1‘electronique en vous distrayant 
avec un emetteur radio - une minuterie - un 
antivol avec sirene - une cellule photo^lec- 
trique - un relais 220 V - un ddtecteur de 
chaleur 

Tout est foumi: circuits imprimes, compo¬ 
sants. et tous les accessoires (HP. micro, 
relais. etc.). 

Et en plus les kits se combment entre eux 
pour obtenir des applications vraiment 
etonnantes Par exemple. des que la nuit 
tombe, vos lampes s allument toutes seu- 


Pour completer votre formation, un contrd- 
leur universel. modele professionnel. com- 
prenant 39 calibres de mesure et qui 
deviendra votre outil de tous les jours 
Pr6sent6 dans un boitier de protection, il 
s’agit dun appareil de conception tres 
moderne. repondant a tous les besoins de 
lelectronicien. 

En plus ., vous recevrez le « Guide pratique 
de la mesure » 130 pages illustrees pleines 
de conseils et dastuces pour exploiter £ 
fond votre contrdleur. 


UN AMPLIFICATEUR STEREO 
2 x 10 WATTS 


Monter soi-myme un veritable ampli ste¬ 
reo : une fapon origmale de joindre lutile a 
lagreable 

Tout vous est fourni: circuit imprime com- 
plet. composants. circuits integres et noti¬ 
ce de montage 

En fin d etude. vous conserverez un ampli 
complet. de 2 x 10 watts reels avec pream- 
pli. connecteur RIAA graves et aigus. volu¬ 
me et balance. Alimentation secteur incor- 

nnrfto 



Rongratuit 


et sans aucun engagement pour 6tre documente sur notre enseignement 

’ □ ELECTRONICIEN 

□ MONTEUR CABLEUR 
! □ DESSINATEUR DETUDE 

□ TECHNICIEN ELECTRONICIEN 

□ TECHNICIEN EN AUTOMATISME 

□ TECHNICIEN EN TELEPHONE 

□ CAP-BP TOUTES OPTIONS 

□ BTS ELECTRONICIEN 



Unieco-Formation 6tablissement priv* d’enaeignement par 
correspondance aoumia au contrdle pAdagogique de I’Etat. 


NOM . PRENOM 

AGE (facultatlf) . . PROFESSION (facultatlf) 

Adresse 



□ MONTEUR DEPANNEUR RTV HIFI 

□ MONTEUR DEPANNEUR RTV 

□ MONTEUR DEPANNEUR RADIO OU TV 

□ TECHNICIEN RTV HIFI 
(formule traditionnelle et acceleree) 

□ TECHNICIEN RTV 

□ TECHNICIEN EN SONORISATION. 


Code postal_ I _ I _ LI _VILLE ... ^ 

N° telephone . I 


Indiquez ci-dessous le secteur ou le metier qui vous interesse 


Avec laccord de votre employeur. etude 
gratuite pour les beneficiaires de la Forma¬ 
tion Continue (loi du 16 JUILLET 71) 


Possibility de commencer vos etudes a 
tout moment de I'annee 


I 


UNIECO-FORMATION, 6653, route de NeufchAtel, 76025 ROUEN C6dex. 


I 


TOM DOM ET AFRIQUE. DOCUMENTATION SPECIALE PAR AVION BELGIQUE: 21-26. QUAI DE LONGDOZ 4020 LIE6E 
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TTL • C MOS • 




4000 

4001BE 

4002BE 

4007BE 

4008BE 

4009/4010BE 

4011 BE 

4012BE 

4013BE 

4015BE 

4016BE 

4017BE 

4018BE 

4019BE 

4020BE 

4023BE 

4024BE 

4025BE 

4026BE 

4027BE 

4028BE 

4029BE 

4030BE 

4035BE 

4036BE 

4040BE 

4042BE 


2.10 

3.S5 

2.10 

2.90 

16.70 

7.90 
3.S0 

2.90 
5,15 

13.65 

6.20 

15.20 
20,90 

6.60 

16.70 

2.90 
11.30 

2,90 

23.70 
7.20 

10.80 

11.65 

6.00 

15.20 
39,00 
12,45 
13,10 


MATERIEL DE CONNEXION 


HP mile . 

.1,70 

HP femeile . 

..2,45 

Embase HP femeile. 

..1,90 

Embase HP mile . 

.3,30 

Embase HP 8 coupure — 

2.50 

RCA mile . 

.2,50 

RCA femeile . 

.2,50 

Embase RCA. 

..2,50 

Male de calculatnce . 

2,50 

Embase de calcuiatrice .. . 

2,50 

Fiche banane auto. 4 mm mile 6,60 

Banane mile 4 mm . . 

1,60 

Prolongateur banane 4 mm. 

2.20 

Douille banane 4 mm . 

..1,10 

Banane I vis. 

3,40 

Fiche banane 2 mm. 

.3,50 

Douille banane 2 mm. 

..3,50 

Din mile 5 broches 

2,80 

Din femeile 5 broches 

2,00 

Din embase 5 br plastique. 

2.30 

Embase 5 br. mile Cl. 

4,35 

Din 5 br mile mltal. 

15,80 

Din 6 br.. mile. 

2,30 

Din femeile 6 broches. 

2.80 

Sode Din 6 broches. 

1.90 

Jack mile mono 2.5. 

.2,10 

Jack fern, prof 2.5. 

2.00 

Embase jack mono 2.5_ 

2.50 

Jack mile mono 3.5. 

1,90 

Jack fern prof mono 3.5.. 

2,00 

Embase jack 3.5. 

2,50 

Jack mile mono 6,35. 

. .4,10 

Jack fern prof mono 6.35. 

4.00 

Jack st*r*o 3.5. 

13.40 


Embase lack mono 6.35 .. 
Jack male ster*o 6.35.. 
Jack fern prof st*r*o 6.35 
Embase jack st*r*o 6.35... 
OB 9P. Cannon male. 

DB 9S. Cannon femeile 
Capot pour DB 9 . 

OB 25. Cannon male 
OB 25. Cannon femeile 
Capot pour DB 25 .... 

DB 25 male a sertir 
DB 25 femeile a sertir 


BNCmlle . 

BNC chassis. 

c che a visser coaxiale. 
Embase a visser ... 

T a visser coaxial. . 
Grip fil petit module. 
Grip fil moyen module. 
Grip fil grand mobile 




LE CATALOGUE 
«PENTA» 

est arrive. II a 240 pa¬ 
ges, dont 60 de listing 
et 180 de descrip¬ 
tions. II contient plus 
de 3 200 produits. 

II coute 30 F + 9 F de 
port. 


OPTO • MATERIEL POUR FABRICATION DE C.l. • PROTOTYPES 


Ah oui! et il est 
constamment re- 
mis 4 jour! 

AS-TU VU 
LA PROMOTION? 

MM 4116 ...36,00 
2708 ...41,00 
2716 ...67,00 



LEO 3 mm rouge LED .. 
LED 3 mm varta LED .. 
LEO 3 mm jauna LED .. 
LEO 5 mm rouge LED .. 
LEO 5 mm voile LED .. 
LEO 5 mm jaime LED 
LEO 5 mm infrarouge. 



. .1,90 LED rectangulaire rouge . 3,90 
. .1,90 LED rectangulaire verte .. 3,90 
. .1,90 LED rectangulaire jaune. .3,90 
. 2,20 LED rectangulaire orange .3,90 

.2.20 TIL 312. 8 mm AC .14,00 

. 2,20 TIL 313. 8 mm CC 16,00 

TIL 327. 8 mm polant6. 16.00 

Emetteur infrarouge.5,00 TIL 701. 13 mm AC .14,230 

BPW 34. TIL 702. 13 mm CC ... 14.20 

RAcepteur infrarouge ... .16,70 TIL 703. 

13 mm polarity AC .16,00 

TIL 704. 

13 mm polarit* CC .16,00 

MAN 4610. 

11 mm AC orange.23.20 

MAN 4040. 

11 mm CC orange.23,20 

MAN 8610. 

20 mm AC orange.26,50 

MAN 8030. 

20 mm AC orange 
(avec polar).26,50 

MAN 0040. 

20 mm CC orange.26,50 

MAN 8650. 

20 mm CC orange 

(avec polar).26,50 

MCT 2. 

Opto-isolateur simple . 12,50 
MCT 6. 

Opto-isolateur double .21,00 


4N 33. Opto-rsoiateur 

darfington.25,1 

MCA 7. Opto I reflexion 41,00 
MCT 81. Opto A fourche 21,40 
CABLE EN NAPPE 
I sertir 

14 C . 9,20 34 C . 25,00 

16 C . 9.60 40 C 26.30 

25 C 21,00 50 C 34,00 

toT" 5,80 16 C . 10,20 

Blinde 1C .2,10 

Blind* 2C .4,00 

Blind* 4C .0,00 

CAble HP avec filet .2,50 

Clble RS232C. Cable 21C 6,20 
Clble coaxial. 75 ohms 6,00 
Fil de dblage 25 m 15.00 
Perchlo poudre. 1 litre 12.00 
Perchlo liquids. 1 litre .18,00 

Etamag.35.80 

Epoxy SF, 75-100 . 3,40 

Epoxy SF, 100-150 . 6,80 

Epoxy SF, 150-200 .13,60 

Epoxy SF 200-300 27.20 

Epoxy OF, 75-100 . 4,40 

Epoxy OF, 100-150 8.80 

Epoxy OF, 150-200 .17.60 

Epoxy OF. 200-300 35.20 

Epoxy prtseniible SF, 

75-100 9,50 


Radio Plans - Electron ique Loisirs N* 403 
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TRANSISTORS... 2 N... BC... BF... ESM... 




3053 . 

...4,20 

4954 

.8,20 

13 . 

.4,20 

184 T2 

. .27,00 

708.. 

...3.80 

3054 . 

.9.60 

5086 

.4.65 

20 . 

.3,40 

3N 

917 .. 

.6.90 

3055 . 

...7,10 

5298 

...10,20 

55 

.3,20 

164 .. 

...11,45 

918 . 

.5.65 

3137 . 

..29,90 

5635 

...84.00 

56 . 

.3,20 

CR 

930 . 

.3.90 

3402 

.5.10 

5886 

....39.60 

70 . 

.3,90 

200 

.. .25.50 

1307 . 

.19,20 

3441 . 

. .29,40 

6027 

.4,65 

MPSU 

390 . 

...25,50 

1420 

.3,95 

3605 . 

...8,30 

6558 

. . 68.30 

01 . 

.7,10 

VN 

1613. 

...3,40 

3606 

...3,05 


MJ 

03 

.5,30 

66 AF 

...14,80 

1711 . 

...3.80 

3702 . 

....3,80 

900 . 

...19,00 

06 . 

.8,35 

88 ... 

...16,20 

1889 

...4,10 

3704 . 

....3,60 

901 . 

.19.50 

56 . 

.8,10 

MCT 

1890 

...4,00 

3713 . 

.. .29,20 

1000 

....17,00 


MPS 

2 .... 

...12,50 

1893 

_4.15 

3741 . 

...13.00 

1001 

...17,50 

404 

.3,10 

6. 

...21.00 

2218 

.5,50 

3771 . 

...31,90 

2250 

...22,00 


MCA 

4N 

2219 

...3,70 

3819 . 

... .3,60 

2500 

....20.00 

7.. 

.41.00 

33 ... 

.. .25,00 

2222 

...2,20 

3823 . 

.. .14,60 

2501 

...24,50 


MCT 

36 .... 

...11,40 

2368 

..4.05 

3906 

... .3.40 

2955 

...21,50 

81 . 

.19,80 

AC 

2369 

...4,10 

4036 

...13,00 

3000 

...18,00 


■ 

125 .. 

...4,00 

2614 . 

...4.30 

4352 . 

....2,20 

3001 

. . ..23,10 

204 

.5,20 

126 .. 

. ..8.90 

2644 

..17,20 

4353 . 

...2,20 


MJE 

507 

.10,80 

127 .. 

...6,60 

2646 . 

.. .7.95 

4093 . 

...15,90 

520 . 

.6.50 


ESM 

127 K 

....7,70 

2647 

.13,50 

4393 . 

...13,65 

800 . 

.8,20 

114 

.29,20 

128 ... 

....4,60 

2890 

25.00 

4400 . 

_3.40 

1090 

....29,30 

118 

.22,80 

128 K 

... .5,20 

2894 . 

...6.40 

4402 . 

... .3,50 

1100 

... .20,10 

136 

.14,60 

132 .. 

...11,70 

2904 

.. .3,50 

4416 . 

....9,50 

2801 

...14,50 

137 

.11.60 

142 .. 

...4,50 

2905 

.3,60 

4425 . 

...4,50 

2955 

...14,00 

1601 

... .25,20 

180 ... 

....7,40 

2906 

...4,70 

4920 

...17,00 

3055 

....12,00 


MSS 

181 ... 

_8,45 

2907 . . 

...3,75 

4921 . 

...7,50 

MPSA 

100C 

1.2,90 

183 1 84 . 3,90 

2922 .. 

...2,80 

4923 . 

....9,35 

01 .. 

.3,20 

109 

T2 .118.80 

187 .. 

...5,60 

3020 .. 

.14,00 

4951 . 

...11.30 

06 . 

.3.20 

181 

T2 . .17.60 

187 K 

...6,20 


..ii.au uq .J.cu 101 u ..ir.uu io 



C.l. LINEAIRES ET SPECIAUX 



9.70 

...7,90 

. 38.80 
..26,50 
26,00 
. .26,35 
. .29.90 
.12,50 
11.90 


L0 4H_ 

...110,40 

TBA 231 .... 

. .28,40 

LM 391 .... 

...24,50 

BFQ 14 ... 

....33,60 

TBA 240 .... 

..23,80 

TBA 400 ... 

...38,70 

SO 41 P .. 

....20,60 

LM 301. 

...4,90 

TCA 420 . .. 

...23,50 

SO 42 P .. 

...20,60 

LM 305. 

..11,30 

TCA 440 ... 

...23,70 

LH 0042 

...64,60 

LM 307. 

. .10,70 

NE 529 .... 

...28,30 

TL 71 .... 

.9.00 

LM 308. 

.13,00 

NE 543 

...28,60 

Tl 081 ... 

.6,35 

LM 309. 

..24,00 

TAA 550 ... 

.. .8,20 

TL 82 .... 

...10.40 

TAA 310 .... 

.19,80 

LM 555 

...4.80 

TL 084 ... 

....22.60 

LM 310. 

..35,10 

NE 556 

...15,05 

LO 110 ... 

....71,90 

LM 311. 

.19,40 

LM 561 .... 

...52,95 

LO 111 ... 

...114.00 

LM 317 T ... 

.15,50 

LM 565 .... 

...27,10 

L 120 .... 

....43,80 

LM 317 K .. 

. .35,80 

LM 566 

..30,70 

L0 120 ... 

....95.00 

LM 318. 

. .29,10 

LM 567 .... 

.14,20 

LO 121 ... 

.. .104,00 

LM 320. 

...8,00 

TBA 570 . .. 

.. .31,10 

L0 130 . .. 

...126,50 

LM 323. 

. .67,60 

NE 570 .... 

...52,80 

L 144 .... 

....88,70 

LM 323 K .. 

..61,60 

SFC 606 B . 

....9.80 

TCA 160 .. 

... .25,30 

LM 324 . 

...8,40 

TAA 611 ... 

.. .22,40 

UAA 170 .. 

...16,20 

LM 340. 

...9,90 

TAA 621 ... 

.. .29,70 

UAA 180 .. 

_18,80 

LM 340 T 5 . 

. 9,90 

TBA 641 ... 

...31,60 

SFC 200 .. 


LM 340 T 12 

.10,45 

TBA 651 . .. 

.. .28,00 

DG 201 

....64,20 

LM 340 T 15 

.10,45 

TAA 661 ... 

.. .28,30 

LM 204 ... 

....61,40 

LM 340 T 24 

.10,45 

LM 709 .... 

_7.40 

TBA 221 .. 

... .19,65 

LM 341 T 24 

.10,45 

LM 710 .. . 

_8.10 

ESM 231.. 

....34,00 

LM 349. 

.19.30 

LM 720 .... 

...24.40 



LF 351 . 

...7.40 

TBA 720 .. 



Epoxy prdsensible SF. 

100-150 18,50 

150-200 . 39,50 

200-300 .62,50 

Epoxy prftsenslble OF, 

75-100 . 14,00 

100-150 . 24,00 

150-200 .47,50 

200-300 . 91,00 

Vero-board 

bande 50-100 .6,60 

bande 100-100 13.70 

bande 150-100 .20,50 

bande 200-100 . 27,30 


connexion .109,00 

Plaque 8 wrapper 

110x200 .29,50 

AIM 65 .102 

S 100 210 

exorciser.107 

Proteus.187 

fond de panier.149 

Grille inadinique. 

150-200 . 5.75 

200-300 .11,75 

Rim trended. Seno 

200-300 .25,20 

Rtvdateur/fixateur. 

Pour film transfert.32.00 

Rbvdateur pour C.l. 

Soude caustique .3,60 

Gomme pour C.l.9,60 

Perceuse petite. 

Perceuse sans ACC.76,00 

R4 perceuse en coffret 


avecoutils.135,00 

P2 perceuse grande .. .175,00 
Support de perceuse. 

levier petit modble.55,00 

Levier grand module 170,00 
Alimentation. 

RGglable pour perceuse .142,00 
Foret. Diamdre 0,8 mm . 3,80 
Foret. Diamitre 1 mm .. .3,80 
Foret. Diamfctre 1.2 mm . .3,80 
Foret. Diam&tre 1.5 mm .3,80 
Foret. Diambtre 2.0 mm . .3,80 
Soudure 10/10, 60 % .. 76,00 
P 180. Outil 8 wrapper 224,00 
Fil 8 wrapper 13,50 

Stylo dalo 19,00 

Materiel 8 wrapper 0K-T00L 

Outil .73.90 

Pistolet 383,80 

Fil avec ddnudeur .79,90 

Recharge de fil .39,90 

Support 8 wrapper 

8 broches .2,20 

14 broches 2,90 

16 broches 3,40 

18 broches .3,90 

22 broches .4,20 

24 broches 6,00 

28 broches 8,10 

40 broches 11,50 F 

Support 8 souder 

8 broches .1,50 

14 broches .1,60 

16 broches .1,70 

18 broches 2,40 

24 broches 3,00 




yA 720 ... 

...13,80 

MC 1590... 

.. .83,70 

LM 723. .. 

... .10,70 

MC 1733... 

...31,40 

LM 725 .. 

....35,00 

LM 1800... 

...27,50 

TCA 730 .. 

....38,40 

LM 1877 ... 


TCA 740 .. 

....28,80 

TOA 2002 .. 


LM 741... 

.5,90 

ULN 2003 

...11.50 

LM 747. .. 

—11,90 

TD5 2003 . 

...14,30 

LM 748... 

_12.50 

TOA 2004... 

...45,00 

yAlKt... 

-10.30 

TOA 2020 .. 

. .29,90 

TCA 750 .. 

....27,60 

XR 2206..., 

...54,00 

yA 753 ... 

....18,00 

XR 2208..., 

..61,00 

yA 758 ... 

...43,00 

XR 2240 .... 

. .37,40 

TCA 760 .. 

...20,80 

SFC 2812 ... 

. .24,00 

LM 761... 

....19,50 

LM 2907 8 0 

.22,50 

TAA 790 .. 

....37,40 

LM 2907 14 B .22.50 

TBA 790 .. 

...31,10 

LM 2917.... 

.22,60 

TBA 800 .. 

...19,80 

LM 3075..., 

..22,30 

TBA 810 .. 

....28,00 

CA 3086 ... 

...6,90 

TBA 820 .. 

....11,00 

MC 3301.... 

..11,20 

TBA 830 .. 

....31,70 

MC 3302 ... 

.. .8,40 

TCA 830 .. 

... .18,30 

TMS 3874 NL 

..40,00 

TBA 860 .. 

....34,40 

LM 3900.... 

..11,20 

TAA 861 .. 

....17,30 

LM 3915 ... 

..31,40 

TCA 940 .. 

... .36.80 

MC4024.. .. 

.41,25 

TBA 950 .. 

_47.70 

MC 4044 ... 

..34,00 

SAD 1024 . 

...158,60 

TCA 4500 ... 

. .28,25 

TOA1037 

...31,68 

SFF 5200 ... 


TOA 1042 . 

.. .32,40 

MM 5314 ... 

.99,00 

TAA 1054 .. 

...37,80 

MM 5316 . .. 

..67,50 

SAA 1070 . 

.165.00 

MM 5318 .. 

..87,50 

SAA 1058 .. 

...44,00 

NE 5596 .... 


TOA 1200 .. 


ICM 7209 ... 

. .37,90 

MC 1310... 

.. .36,15 

ICM 7217... 

.149,00 

MC 1312... 

...29,00 

MC 7905.... 

.12,40 

ESM 1350.. 

...18,30 

MC 7912.... 

.12,40 

MC 1408... 

...37,50 

MD 8002 ... 

. .39,50 

MC 1456... 

...39.20 

ICL 8038 ... 

. .63,20 

MC 1458... 

... .8,30 

AY 3-8500 .. 

..54,00 

XR 1488 . .. 

...24,30 

AY-3-8600 .. 

.179,00 

XR 1489 . . 

...24,30 

yA 9368 .... 

.24,20 

XR 1554 ... 

..238,00 

pA 95 H 90 

..68.00 

XR 1568 ... 

.102,80 

76477 . 

..37.50 


COMPOSANTS MICROPROCESSEURS 
• MOTOROLA • 




8205 . 

81,10 

Mtmoires modes 

8212 1/0 port . 

21,55 

2708 (1 K x 8) 

41,00 

8214 . 

46.05 

2716 (2 K x 8) 

67,00 

8216. 

21,65 

2732 (4 K x 8) 

191,00 

8224 . 

34,65 

63S141 (254x4) .54,30 

8228 . 

44.65 

81 LS 97 

17,60 

8238 . 

44.60 

MIKBUG 6830 

167,00 

8251 . 

50,85 

JBUG 2708 . .. 

147,00 

8253 . 

125,45 

Penta BUG... 

294.00 

8255 . 

46,60 

Basic VIM 1 . .1 

200,00 

8257 . 

106,05 

Basic AIM 65 

940.00 

8259 . 

106,85 

Assembleur 

AIM 

8279 . 

119,00 

65 . 

790,00 

MM 3242 .. .. 

170,00 

0C III. 

.61,00 

MM 5841 .... 

48.00 

GC III. 

195,00 

81 LS 95 . 

.18,00 



AOC 0804 FI/0 

46,10 

Mdmoires vlves 


MM 57109 ... 

245,00 

MM 


MC 3459 . 

25,20 

2101, 256 x 4. 

33.50 

MC 3480 . 

120,40 

2102, 1 K x 1 . 

18.00 

AY 5-1013.... 

69,00 

2111 256 x 4 . 

31,90 

AY 3-1015 . .. 

72,00 

2112 256 x 4 . 

27,00 

Ron moniteurain 980,00 

2114 . 

38,00 

ZZ BUG (6809) 

192,00 

4116. 

36,00 


4044 . 

98,00 


28 broches .3,60 

40 broches .5,80 

14 broches verroulllables 

8 souder .4,70 

16 broches 8 verrouillage 

8 souder .5.10 

T 44. Broches 8 wrapper 24,00 
Radiateurs : 

TO 18 (2 N 2227).3,10 

T05 (2 N 2711) .3,40 

1C (clips) .5.70 

IC(vissd) .6,60 

T0220 (TRIAC) .3.00 

T066 (AD 161).6,00 

T03 (1 x 3055) g module 36,00 

T03 (2 x 3055).14,80 

T03 (1 x 3055) p. module 23.50 
Ensemble d'isolation T03 3,70 




.477,40 
I 4 MHz 534,00 
458,00 
398,00 


91,00 ROCKWELL 

96,30 6502 (UC).147,50 


6522 (VIA) .118,00 
6532 RAM 1/0 . .149.00 

DIVERS 
SFF 96364 185,00 

N 8 T 26 14,00 

N 8 T 28.19,40 

N 8 T 95.13,20 

N8T96 13,20 

N8T97 .13,20 

N 8 T 98 19,20 

8080 CPU.60,90 

8085 CPU . 138,65 

AY 5-2376.148.00 

RD 3-2513 . 92,00 



MAIS 

S0UDAIN. 
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PENTA16 


DEMONSTRATION MICRO 
VENTE AU MAGASIN : 

5, rue Maurice-Bourdet, 75016 PARIS 
Sur le ponl de Crenelle. Tel. 524.23.16 

Bus 70/72. ArrOt : Maison de I'ORTF 
M£tro : Charles-Michels 

CREDIT SUR DEMANDE 



PENTA13 


SERVICE CORRESPONDANCE/ 

VENTE AU MAGASIN : 

10, bd Arago, 75013 PARIS. T6I. 336.26.05 

M6tro : Gobelins 


Heures d'ouverture des magasins ; 
du lundi au samedi inclus 
de 9 h & 12 h 30 at de 14 h A 19 h 30 
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N’ACHETEZ PAS CES APPAREILS, 

MONTEZ-LES ET APPRENEZ AINSIVOTRE FUTUR METIER, 

L ’ELECTRONIQUE. 





iremi< 


Tout le materiel de 

- . 

travaux pratiq 

est fourni av 


c’estle 

d’enseignemen 
Telectronique par 
pondance en Europe. 6-est 
un enseignement concret, vivant, base sur 
la pratique. C’est pourquoi vous recevez 
un abondant materiel de travaux pratiques 
(transistors, diodes, galvanomfetres, cir¬ 
cuits imprimes...). Tout un materiel qui 
vous passionnera et qui restera 
votre propriete. Vous le mon 
terez a la fin de chaque cours 
vous constituant a la fois 
un veritable laboratoire 
professionnel (compre- 
nant: controleur univ« 
sel, voltmfctre electroniq 
oscilloscope, generate 
H.F. etc...) et une solide- 
formation de techniciei 
electronicien. 

Avec le materiel , des 
cours congus par des 
Ingenieurs. 

Les cours EURELEC sont con 


par des professionnels, 
vous pouvez les suivre 
uelque soit votre niveau 
[’etude car ils sont person¬ 
alises et tres progressifs. 
n professeur d’EURE- 
C vous suit et vous 
oonseille. Vous pourrez 
ajutsi travailler chez vous a votre 
rythme sans quitter votre emploi: le but 
a EURELEC est de vous ouvrir les 
multiples carriferes de Telectronique : 
telecommunication (radio-electricite, 

TV noir et blanc et couleur, HI FI...) et 
electronique industrielle (auto- 
matisme, regulation, micro¬ 
electro nique...). 

EURELEC vous offre en 

plus un sta ge gratuit. 

A la fin des cours, 
vous avez un niveau en 
i electronique equivalent 
au C.A.P. 


Pour vOus perfectionner, EURELEC 
vous offre un stage dans ses laboratoires 
oil vous pourrez manipuler un materiel 
professionnel. 

A Tissue de ce stage EURELEC 
vous remet un certificat de fin d’etude. 
Vous constaterez vous- 
meme par la 
suite, que la 
formation 
EURELEC 
est connue et 
appreciee des A 
entreprises 
puisque 2000-1 
d’entre elles nous" 
ont deja confie la formation de leur 
personnd. 

Vous vous intdessez a Mectronique, 
votre emploi vous preoccupe ou vous 
aimeriez etre a votre compte. Prenez 
votre avenir en main, apprenez les metiers 
de Tdectronique avec EURELEC. 


_ r et accessoires. 


COURS D'ELECTRONIQUE EURELEC 



A retourner a EURELEC - Rue Fernand-Holweck - 21000 DIJON. 

Je soussign^: Nom_Prenom 

Domicilii : Rue_ 


09064-1002 


N° 


Ville_Code postal __ 

desire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de lemons 
et materiel de: 

□ ELECTRONIQUE FONDAMENTALE □ ELECTROTECHNIQUE 

□ SPECIALISATION RADIO STEREO A TRANSISTORS □ ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE 

□ INITIATION A L’fiLECTRONIQUE 




eurelec 


institute priv6 
d’enseignement 
d distance 

21000 OUON * FRANCE 


> Si cet envoi me convient, je le conserverai et vous m’enverrez le solde du cours a raison d’un envoi en debut 
de chaque mois, les modalites etant precisees dans le premier envoi gratuit. 

> Si au contraire, je ne suis pas interest, je vous le renverrai dans son emballage d’origine et je ne vous devrai rien. 
Je reste libre, par ailfeurs, d’interrompre les envois sur simple demande £crite de ma part. 

DATE ET SIGNATURE : (Pour les enfants, signature des parents). 
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COFFRETS RETEX 

PRATIQUES - ROBUSTES - ESTHETIQUES - FINITIONS SOIGNEES 


7 SERIES 200 MODELES 


ehebdx 


Les qualites des coffrets pmfessionnels octobox- databox 

a des prix tres competitifs 



AGENT EXCLUSIF FRANCE LE DEPOT ELECTRONIQUE 

84470 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE T6lex 431 195 ab 61 


AUTRES SERIES: 

aluminium 

PUPITRE 

metallique 

TUBOX 
ECOBOX 
CABINBOX 

| JE DESIRE RECEVOTrT 

| - Documentation sur les coffrets RETEX □ 
|-Liste des grossistes-revendeurs Q 

j NOM_ 

I RUE_ 

j CODE POSTAL_VILLE_ 





-N 

PLAQUES DE CONNEXION 


SUPRATOR 

Type Lab - D.e.C. 



PLAQUES DE 330 CONTACTS 

pouvant se coupler 
pour obtertir 

• 660 contacts 

• 990 contacts, etc. 


SUPPRIME LE CABLAGE 

indispensable pour essais, 
prototypes, recherche, 
Etudes et realisations pra¬ 
tiques. 

• Pas de 2,54 

• Auto-connectable. 

• Contacts Niclal 

• Regoit tous les genres 
de composants 

et circuits int6gr6s. 


Recherchons 

revendeurs 

Documentation gratuite 



15, rue de Rocroy, 75010 PARIS 
246.86.47 



( A NANTES 



SILICONE VALLEE 

DEPOSITAIRE (ft) MOTOROLA 

«les professionnels sympas de 
l’electronique» 

MEMOIRES 

MICROPROCESSEURS 
WRAPPING @) 

et tous les composants electroniques 

EN SELF SERVICE 

£galement : kits, HP, mesure, accessoires. 
COMPOSANTS HF 

SILICONE VALLEE 

87. quai de la Fosse, 44100 NANTES - TOphone (40) 73.21.67 
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soi-meme tous tesapi" 1 ^ 



yotre st6r6o... 
Constrolsez vous- Pratique de 

rtSa^’gastrtsaa^ 

transistonnfetr^ m> contr 1 stereocompkte^ 

et de reahser so,-m^e_ -- 


^ ^e^renw^eti^cOT 1 '^ 0 *'® 

© ® FAlRE^POU^^g^, parim-mlmf 6 " 

retournez des SggiSSsssSv-^'^ "’ 


de rHectramqu** 

" m ordu" d’*l««» ronlqU ** 

■ tsssi *. ^ssaX-- 

■**TX“LrG^™EUROTECH N lQ^ 

%ayssssssr ^<sf 

-■ concernantle montag 

. difficult, le materiel Pent ^ 

snvoye etles corrections ^ , 



a 

un 


ounic ^XuwinUF Vous recevre^ — 

S5?-« 

1 magnifique poster. 
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& VOVMVM 


SHUNT RADIO 
117 rout# d'AIbi,31200 TOUtOUSi 
(61) 48 34 02 


LE Ml LLE PAT T 
7ru«dus«l, 91000 ALII 
(63) 54 86 66 


ES FLOPPY 66 

22bd H. Pofocord, 66000 PCRP1GNAN 

(68) 54 09 00 


transistors 

BF 258 . 

... 3,00 

AC 125 ... 

.. 2,2 

DBF 324 . 

... 3,00 

AC 126 ... 

.. 2,2 

0BF 336 . 

... 3.00 

AC 127 ... 

.. 2,2 

0BF 337 . 

... 6.50 

AC 128 ... 

,. 2,2 

0BF 343 . 

... 3,20 

AC I87 ... 

. 2,2 

OBF 451 . 

... 2.30 

AC 188 ... 

. 2.21 

OBF 457 . 

... 2,50 

AC 1?7 K . 

. 4,Oi 

OBF 45? . 

... 2.50 

AC 188 K . 

. 4.0< 

0 BF 494 . 

... 2.00 

AD 149 ... 

. 8 # 0< 

0 BF 494 .. 

... 2,50 

AD 161 ... 

. 5, 5< 

BFY 55 .. 

... 4,50 

AD 162 ... 

• 5,5< 

BFY 90 ., 

... 8,00 

AF 106 ... 

. 4, 5< 

BOY 27 .. 

... 7,50 

AF 114 ... 

. 9, 5< 

BDx 18 .. 

...12,00 

AF 115 ... 

. 9,5< 

BDX 20 .. 

..12,00 

AF H6 ... 

. 9, 5( 

BDX 14 .. 

..12.50 

AF 117 ... 

. 9, 5< 

BDX 16 .. 

..16.80 

AF 121 ... 

. 4,8< 

BRY 55 .. 

.. 3,50j 

AF 124 ... 

. 3.5C 

BUX 10 .. 

..58,00 

AF 125 ... 

. 3,5C 

BUX ll .. 

..58.00 

AF 126 ... 

. 3,5C 

BUX 12 .. 

..58,00 

AF 139 ... 

. 5. 5C 

BUx 13 .. 

..58,00 

AF 201 ... 

. 8,5c 

BUX 14 . . 

..58,00 


AF 239 
AF 279 
AS Z 15 
ASZ 16 
ASZ 19 
AU 103 
AU 104 
BC 107 
BC 109 


.. 5.50BUX 15 
.. 7. 50 8UX 22 


... .59,00 
....77,00 

..14,00 BUX 23_78,00 

..15,00 J 204 .... 4,00 

. .13,00 J 300 5,00 

• .12,00 mj 900 _13,50 


..12.00153 .«.« 

:: i:loSi 3|f ;::'§*?§ .s:»S wo S: 

.. 2,20 MJ 15001.. .27^ 50 4044.9,6C 74)65..... 5, 50 LM 3909 N. 


lifl- 


80 17 5 
BD 176 
BO 177 
90 179 


C. MOS 

4000 . 2 , 

4001 .2,50 

4002 .2 

4006.11,00 

4007.2,50 

400?.11,00 

4009 .4,00 

4010 .4,00 

4011.2 

4012.2,50 


4013 .4.00 

4014 .10,00 

4015 .11.00 


4016 . 

4017.. . 

4018.. . 
4020 
4021 ... 

4022 .. . 

4024, 


.4,00 

.10,00 


IM 349 N.10, 

LM 358 N.5. 


7496.10,00 

74100....15,50 

11' Od 74121.4,00 LM 360 H. 

II OC 74123.3.60 LM 361 N. 

••H'£l94i9c . .4,40 LM 376 N. 

..4,40 LM 381 N. 

.9;00 LM 386 N. 

10,00 LM 387 N. 

..11,00 LM 391 N 60. .. 


5,00 MJ 15002...29,00 
5,00 MJ 15015.. .13,50 

5.50 MJ 15016. ..16,00 
4, SO MJE 2955...13,50 

4.50 MJE 3055. ..11,50 
.. 3,20 MPSA 13 ... 2,30 

2.50 MPSA 42 ... 2,40 

2.50 MPSA 65 ... 2,80 
1.20 mpsa 92 ... 3,10 

1.50 MPSL 01 ... 2,30 

1.80 MPSL 51 ... 2,60 

1.80 MRF 450 . .120,00 


4'S5 
6, 5C 
7.6< 
6,00 
7,5C 
9, OC 
8,2C 


1,20 

1.20 TIP 3i 
0,?5 TIP 32 

3.50 TIP 33 

3.50 TIP 34 
0,85 TIP 47 
0.85 TIP 49 
0,95 TIP 50 
0,95 TIP 122 
1,10 TIP 135 ...11,00 
1,00 TIP 147 ...21,OC 
1.00 TIP 2955 
1.00 TIP 3055 

...10,90 
.. .11,50 
... 1,50 
... 2,00 
... 4,00 
... 4,30 
... 2,20 
... 2, 20 
... 2, 20 
... 2,00 
... 2,50 
... 5,50 
... 2,50 
... 2,50 
• %• 2,2C 
... 1,60 
... 3,00 
OC 


2,70 40409 
2,90 40410 
2,90 2N 406 
4cgg 2N 709 
jTZn 2N 914 
2N 918 
8780 2N-1613 
. 4 , 50 2N 1711 
. 4,50 2N 1893 
. 3,50 2N 2222 
. 6, 50 2N 2369 

• 6, 50 2N 2646 

• 6,50 2N 2904 
.15.00 2N 2905 

• 4,20 2N 2907 

• 5,00 2N 2926 

• 5,00 2N 3053 
. 5.30 2N 3054 - - 
. 5.00 2N 3055(40) 5,2C| 
- 5,00 2N 3055(80) 7.0C 

. 5.00 2N 3055(H) 8,50 

. 6.S0 2N 3553 ...16,00 
. 6,50 2N 3684 
. 6.90 2H 3702 

• 9,70 2N 3715 
.15.00 2N 3819 

• 15.00 2N 3820 

. 2. 80 2N 3823 
. 4,00 2H 4304 

• 4.00 2H 4391 

• 3 . 50 2 * 4 392 
. 2.50 2N 4416 

• 2, 50 2N 5192 

• 5195 

• 5359 

• 6029 

• ?'jOy N 66 4F 
. 2.50 


.. 12,00 
.. 3,50 
..18,00 
.. 4,50 
.. 7,60 
..10,90 
.. 2,20 
..9,80 
..9,80 
.. 9,00 
.. 11,00 


ll'OOl 74125 
1 OC 74132 

.4; 50 74141. 

40 2 3 2 , 50 74145 

4025 '*:::2 £ 7414s 

4027 .5,00 74150.9,00 LM 567 ON. 

4028 .10,00 74151.4,00 LM 709 CN.. 

4029 .10,50 LM 723 CN 

4030 .6,00 - BTji • • • lfe jS LM 747 CN. 

4033 .18,00 \\ lm 748 CN. 

4034 .28,00 74157.4,00 lm 1496 N. 


4053.8, OC 

4060.16,00 


4069 .3.4d 

4070 .3,40 


4072. 

4073. 
4075 
4078 


..3,40 
..3,40 
..3,40 
.3.40 


4082.3,40 

4093 
4094. 


6,00 

.21,40 

4099.17,50 

4510.13,00 

451 I.16,00 

45U.26,00 LS10 

45 1 8.11,00 LSI l 

4520.11,00 LS13 

4 52 8.14,00 IS14 

4 5 8 5.14,00 LS20 

74C926_57,00 LS30 

LS32 


A* 

TT L 

7400 .2,20 

7401 .2,20 

7402 .2,20 

7405 .2,30 

7406 .2,80 

7407 .4,50 

7408 .2,30 

7409 .2,30 

7410 .2,20 

7411 .2,20 


7454.2 20 

7460.2,20 

7470.4,00 INS 8295N 


7474 .3,00 LM ill H... 

7475 .4,00 LM 301 AN.. 

7476 .3,20 LM 301 AH. . 

7483.9.00 LM 305 AH.. 


S: 


7492. 




4049 . 4 , 4d74172-68,00 LM 20$ H.47,30 

4050 .4,40 74174-12.00 LF 255 H, , . --30.6C AY 

4051 .8,50 74175.5.00 Lf 3 ?£n. .!.!... . 79* 5C AY 

4052 .8,00 jjlSl . . . .19,00 LF 3S7N.9,90 


_19, 

190.7,00 

74191.7,00 


4066...... i 8,00 74192.5. 50 

4068.3,40 74194-10,00 


74196-10.00 

74197....10,00 


LS 


LSOO. 
LSOI . 


.2,20 

.2,40 


LS02.2,40 

LS03 


mm 


9,30 7430.. 
...16,30 7432.. 
4,60 7437.. 
14,50 7438 


2,00 •TOSS* **y<M 

7,50 

»oj<* 

5^00 l ♦/•o' 


7416.. .. 

7417.. 

7420.. 

7423.. 

7425.. 

7427.. 


LS04. 

LS05. 2, 60 

LSO$.2,60 

LS09.2,60 

2,60 
2,60 
5,00 
5,00 

2.40 

2.40 
2,60 

LS37.3,20 

LS40.3,20 

LS42.5,00 

IS51.2,40 

LS54.2,40 

LS73.5,20 

LS74-4,00 

LS75.7,00 

LS76.5,20 

IS83.10,00 

LS86.3, 50 

LS90.4,50 

LS93.8,00 

LSI 13.4,50 

LS125.6,00 

LSI 36.4,60 

LS138.4,50 

LSI 39.6,20 

LSI 51.4,60 

LSI 55.4,40 

LS156-11,00 

LSI 63....12,00 

LSI 65.6,00 

LSI 70-15,00 

LSI 74.6,00 

LS190....12,00 

LS193.6,50 

LS192.8,00 

7,00 LS240.... 12, 50 
•7,00 LS241.... 12, 50 
•2,20 LS243- 15,50 


.. 10,80 
. .10,30 
..11,40 
...5,70 
...6,50 
...6,50 
—4,90 
...9,* 

. .13,1C 
. .20,50 
...6,50 
...8,10 


MOTOROLA 

!. intensity 


I 


0 MRF 450 . 

. 120,00 



l 


C MRF 475 . 

. 30,10 ! 

• 

0,5 A 

t 

1 A 

1 MC 1469 . 

C MC 3302 P ... 

. 23,70 i 
6,00 

{tensions * 



5 MHO 4014 .... 
omc 14411 . 

0 MC 6800 . 

OMC 6802 . 

. 100,00 
. 65,00 J 

. 60,00 
. 100,00 

( 9 V 

20,00 

t 21.00 

: 

s 

20.00 

23.00 

OMC 6821 .. 

50,00 i 

1 12 V 

t 23.00 


26.00 

C MC 6850 . 

OMC 6871 A 1 ., 

. 48,00 . 

. 120,00 

t 15 v 

t 23.00 

1 

27.00 

0 MC 6871 A 2 . 

. 120,00 J 

1 18 V 

E 23.00 

1 

27.00 

OMC 6810 . 

C 8 T 26 . 

. 30,00 . 

. 14,00 

. 15,00 

10,00 
10,00 

s 24V : 26.00 

1 

30.00 

0 8 T 28 . 

0 8 T 96 


REGULATEURS 


C 8 T 97 . 

C 8 T 98 . 

Sir is 500 «A 

TDD 1605 . 



, 15.00 

0 an a 


TDD 1608 . 

.. 

a a a s a 


SIEMENS 

SO 41 P.. 

SO 41 E .. 

SO 42 P.. 

SO 42 E.. 

UAA 170.. 

UAA 180.. 

SAS 560.28,00 

TCA 4 500A.29,00 


, , 0 TD» 1046.28,0CcJ jqjj ® 

TOA 1047.31,OC 5531 • 

S 566 .36,OC r* 3 - 


BPW 34.11,00 


...4,00 
...4,00 
... 2,20 
... 3,20 
...3,80 

--3,40 

7440.2,50 

7442.4,00 

7445.5,80 

7448.12,00 

7450 .2,20 

7451 .2,20 

7453..2,40 


•4,00 LS247.7,00 

LS251.7,00 

LS258.4,50 

LS247.7,80 


Fltitty 

SL610C...38,00 
SL612C...38,50 
SL620C ... 57 »• 50 
SL630C...57,50 
SP8630...95,20 


G. I. 

5 1013 HR...360,00 

..100,00 

. 92,00 

. 102,00 

A....110,00 

. 67,00 

. 92,00 

. 65,00 

. 90,00 

52,00 


AY 
AY 
AY 
RO 
AY 
AY 
AY 
AY 

AY 1 0212 


5 2376 

im 

5 9151 
5 9158 
S 8120 
5 1013 


Slrie 1 A 


1 1320 

3 1 350 . 92,00 

5 1015 . 65,00 

5 1224 . 30,20 

MOSTEK 


TDO 1612 
TDD 1615 
TDD 1619 
TOD 1624 

MA 7805 
MA 7905 
MA 7808 
MA 7908 
MA 7812 
MA 7912 
MA 7815 
MA 7915 
MA 7818 
MA 7918 
MA 7324 
MA 7924 


MK 50 39? 

.c csri HK 3 ^ So H 10 

MK 3 25° H 4 

• MK 3831 N 10 

'“‘ 28 'oc MK HI 1 H 4 

MK 3882 N 10 
20 0C Mlt J<W2 N 4 

RCA 

6,80 

14,50 

. 8,50 

CA 305? .64,00 

CA 3060 E .25,00 


. 95,00 

Ajustsbles 

1 A 

MA 

. 95.00 



MA 

.120,00 
. 90,00 

Ajustablss 

1,5A 

LM 

. 90,00 

Ajustsbles 

5 A 

MA 

. 65,00 

. 85,00 r 



MA 


5,50 
5,50 
5,50 
5,50 
5,50 
5,50 
. 8,00 
. 8,00 
. 8,00 
. 8,00 
. 8,00 
. 8,00 
. 8,00 
. 8,00 
. 8,00 
. 8,00 
. 8,00 
. 3,00 

. 11,60 

. 15,00 

. 32,00 
. 60,00 
106,00 


_ CA 30 80 E . 8,50 

R T C ca 3081 .13, so 

NE 555.4,00 CA 3084 .27.00 

NE 556.6, 5CCA 3086 . 5,50 

NE 564.35,00 CA 3089 E .21,50 

NE 565.14,00 C A 3094 E .11,00 

NE 566.14,00 CA 3130 T .14,00 

NE 567.14,00 CA 3U0 E . 5,00 

NE 570.35,OC CA 3160 E .11,00 

OM 961.200.0C CA 3161 E .U,50 

INTOtSIL [ .51.00 

IIS 7045 3600 E 

ISBB :::::: 8:8. „ S6S I900 

7106.i4s.oom 611 Bii::: 16:56 

IcS llll }*;“ 

!CM 7216 C _^l°,00( T BA j . 10,00 

THOMSON 


Pot 

Pot 22 KB 
iticrs horloge 
Pressions piles 9 V 


Cep a ni ques 500 V 
100 pF, 470 pF, 68 P F, 
3900 pF, 

les 10 


SFF 96364 . . 
SFF 71301-E- 


... 150,00 

1-0 60,00 


•xor 

BF== 


3E 


50 


T« xas 

TLO 71 . 

TLO 72 . 

TLO 74 . 

TLO 81 . 

TLO 82 . 

TLO 84 . 

TIL 111 . 

TMS 3874 . 

ULN 2003 . 

MA 741 . 


potentio*4trsa 

2708 ... 35,00| ajuatables 

2716 . 

2732 . 

MM 5204 
ER 2055 
ER 2051 
ER 3400 
“ 2102 
2111 


M T 

220 nf 250 
47 nF 250 
15 nF 400 


RESISTANCES et 
POTENTIOMETRES 


couches csrbonss 

1/4 w S % . 

1/2 W 5 % . 

4.501 1 W 5 % . 

8,70 2 W 5 % . 

couches alts I 

i- »1/4«5 *.... 

1/2 w 5 * .... 
«!$ 1/4 w 1 % .... 

28,00 bobi nles 

9,00 4 W 5 % - 

2,50 10 W 5 % .... 


0,10 

0,20 

0,40 

0,70 

0,40 

0,50 

0,60 

2.50 

4.50 


6o;oo| d « ICO oho 4 1 Mo ho 

130!00 1.00 

116,50 10 tours .. 8,00 

65,00 potentiois4trss 
71,00 exe 6 sa 

115,00 | inlaire . 

}5#0C loger i thwi que .. 

16,00 double 

yy l\\\ . iS*2S U ” •* Ul 7 »°° 

5! ^114. 30,00 simple evec 

4116 ...... 32,Oq inter . 4,50 


PROMOTIONS 

2 X 47 KB rectiligne » 4,00 les 10 - 30,00 F 
• « 3,50 les 10 * 2J,00 F 


- 8,00 F. 

- 0.80 les 100 - 50,00 F 

270 pf. 220 pF, l$00 pF, 
4700 pF, 2200 pF, 1500 pF 

- 2,50 F. 


22 nF 250 V, 220 nF 400 V, 
10 nF 250 V, 4.7 nF 400 V, 
33 «F 400 V. 


I e 


10 


4,50 F. 


Chiniqucs Thomson axial 1000 MF 40 V 

la pi4ce 
les 10 

Chiniques Philips axial 10 MF 63 V 

la pi4ce 
les 10 

22 MF 40 V 

la pi4ce 
les 10 


Chimiques Philips axial 


3.00 

20,00 

0,60 

5,00 

0,60 

5.00 


Chiaiiques Philips axial 


100 MF 40 V 

la pi4ce 
lee 10 


1,00 

8,00 


Toriques 220 V / 2 x 12 V 13 YA 


60,00 F 


Transistors 40346 RCA 


la pi4ce 
les 10 


4,00 

30,T)0 


Self microchocs 
68 «H, 4,7 »H, 0, 


33 »H, 4.7 »H, 6,8 eH, 2,2 mH 
la pi4ce 3,00 
las 10 25,00 


Transistors TO 353 - BC 308 PNP les 10 5,00 F 


Pot 50 K log bobinds rotatifs 0,5 W 

la pi4ce 
les 10 


3,00 

3,50|*M 74 C 926 - 25.00 F. lea 10 

PAS DE REMISES SUR LES PROMOTIONS 
Catalogues dieponibles contre 


2,00 

15,00 

200,00 


10 F. en tiabres. 




KXFCOmONS 

<*a 3 
Franco , 
profess 


Paisusnt 4 la co—ends:port at soballaga;20 F jwsqu'4 3 kR,30 F 
4 5 kg. Contrs-rsubourssssnt mini bus ds coMends 100 F, scoots 20 % 

:o port st sabaI lags 500 F (seuf transforsatsurs). Rssisss par quantitd, aux 
issionnsls, aux clubs TRASO, REF 31 at MICROTEl (nous consul ter)7_ 


Radio Plans • Electroniqus Loisirs N* 403 
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B H ELECTRONIQUE LOISITEK hauiu uriRivirtn 

164. av. Aristide-Briand, 92220 BAGNEUX 58, rue Halle, 75014 PARIS 12, place de la Porte Champerrel 

664.21.59 (sur RN 20). Metro Poit-Royal Bagneux 327.77.21 Metro Mouion-Duvernet 380.64.59 Metro Porto Choi 

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

LIBRE SERVICE - PIECES DETACHEES - Depositaire SESCO, TEXAS, EXAR, MOTOROLA, SGS, RTC, RCA, ITT... 

Ouverl du lundl au aamadi de 9 h 4 12 h at de 14 h A 19 h - Vente sur place et par correspondence 



RADIO CHAMPERRET 

12, place de la Porte Champerret, 75017 PARIS 
380.64.59 Metro Porto Champerret 


EXTRACTS DES KITS ELECTRONIQUES 

Ampli C.l. 5 watts eft 9 E 24 V .. 68.50 

Chambre de rEverbEration avec RE 21 149,00 

Ampli B.F. 16 W eft. (12 a 24 V 200 mV/47 K) 79.00 

Ampli 30 W (15 E 50 V - 500 mV/47 K) 109.00 

Ampli 82 W eft. (t 30 V) + radiateur 225.00 

Ampli 2 x 15 W. eft entr 6 e FET 139.00 

Ampli 2 x 35 W eft entr 6 e FET 189.00 

Ampli teiephonique avec son capteur 64.00 

Booster 20 W pour auto-radio (bateau + voiture) 98.00 
Module deux preampli RIAA 89,00 

Module deux preampli lineaire 59,00 

Correcteur de tonalite universel 12 E 24 V 59.00 

Correcteur Baxandall Stereo - Entree FET ± 20 dB 89.00 
Preampli correcteur 24 V 98.00 

Ampli antenne T V (20 dB 12 V) 98.00 

Preampli antenne FM + AM (jusqu'E 250 MHz) 25.00 
Recepteur F.M Varicap 9 E 12 V 58,50 

Recepteur VHF + son ampli 2 W 60 MHz + HP 149,00 
Module Tuner FM Fet a Varicap professionnei 225,00 
Emetteur F.M. 9 E 24 V + micro 79,00 

Decodeur F.M StErEo E LED 98.00 

Adaptateur micro universel pour Mod * Alim seceur 78.00 
Modulateur 1 V E micro incorpore 1500 W 98,00 

Modulateur 1 V A IN E midro incorp 3 000 W 120,00 

Modulateur 2 V E micro incorpore 3000 W 110,00 

Modulateur 2 V + I N & micro incorp 4500 W 150.00 

Modulateur 3 V E micro incorpore 4500 W 140.00 

Modulateur 3 V ♦ I N E micro incorp 6 000 W 199.00 

Mod PsychedElique sequent + chenil 4 voies 220.00 
Modulateur BHE 1 Voie 1500 W 58.00 

Modulateur BHE 1 voie + I N 3000 W 78.00 

Modulateur BHE 2 voies 3000 W 85.00 

Modulateur BHE 2 voies + I N 4500 W 135.00 

Modulateur BHE 3 voies + I N 6000 W 178.00 


Stroboscope 60 joules 1 Hz E 50 Hz rEglaNe 129.00 

Stroboscope 300 joules 0,1 & 50 Hz secteur 220 V 195.00 

Claplight Kit d'interrupteur Sonor 115.00 

Gradateur E touch-control 220 V (1300 W) 115.00 

Gradateur de lumiEre 220 V (1300 W) 39.00 

Variateur de vitesse 220 V (1300 W) 49.00 

Chenillard 10 voies (direct sur secteur) 220.00 

Clignoteur 2 voies (2 fois 1500 W) 69.00 

Allumage electronique pour voiture 160.00 

Temporisateur pour essuie-glace 59.00 

Compte-tours a 16 LED universel (Dia. 83 mm) 149.00 
Antivol alarme pour voiture 6 ou 12 V 98.00 

Alarme d'appartement 12 V 139.00 

Alarme universelle lemporrsEe 12 V 120.00 

Kit anti-moustiques 59.50 

Horloge avec 4 DG12 (avec rEveil - transfo) 299.00 

CapacimEtre 4 gammes de 1 E 100 000 pf/4.5 V 98.00 

Alimentation disjonctable 1 a 30 V/5A/2 mV 149.00 

Alimentation pour ampli 82 W 110.00 

Ping-pong Electronique (4 jeux 4 son). 179.00 

Modulateur pour |eux TV 39.50 

Relais temporise (alim 6 E 12 V). 79.00 

SrrEne de police 110 dB Elm — 6 E 12 V (sans HP) 78.00 
SirEne police amEricaine (12 V) max 15 V sans H P 59.50 


Chimiques 

25 V 

50 63 V 

de 1 ptF a 10 /iF 

1.80 

2.00 

de 1£ mF E 100 jiF 

2.50 

3.00 

de 150 nf E 470 

3.50 

4.50 

1000 m f 

4.50 

8.50 

2200 /iF 

7.50 

12,50 

3300 jiF 

10.50 

14,50 

4700 nf 

15.00 

19.50 


Circuits 

integres 



?2(M 

P300 

59.00 
23 00 

TIM 

470 

19.80 

243 

500 

5276 0 

550 

CA 


MA 


2306 

23.00 

1005 

37 60 

MV 74 

1 SO 

Zcn«n 


3005 

36 00 

100? 

99 00 

2761 

24 00 

1026 

37.66 



05W 

200 

301? 

27,08 


2861 

910 

1034 

43 90 

OAX 


1 W 

250 

3018 

24.00 

MC 


SO 


104? 

35 00 

13 

0.70 



3059 

33 so 

22 50 


1045 

11.00 

16 

1 00 

SN 


3075 

21 00 

67? P 

41 P 

29 00 

1054 

27.40 



7400 

2 00 

3084 

39.00 

714 


42 P 

22.00 

2002 

23 00 

08 


7401 

200 

3086 

30 08 

835 L 

24 50 

TAA 


2020 

30 00 

100 

600 

740? 

200 

3089 

3? 08 

1303 


2030 

31 00 

104 

800 

7403 

200 

3130 

l 

120 

l?i 

123 

15.00 

39.00 
35 00 
9.00 

1310 

1312 

1339 

1357 

1405 L 
1435 P 
1437 

1456 

24.70 
29 00 

19.50 

37.50 
145 20 
167 10 

29. M 
38 60 

300 

310 

320 

435 

650 

370 

611 CX 

521 A 11 

19.00 
15.00 
11.00 
24 50 
7.30 

23 00 

24 50 
24.50 

3310 

1037 

1046 

1023 

1 * 

32 

78 

27 00 
24 00 

28 M 
30 99 

0.19 

7.00 

105 

109 

122 

141 

205 

BPW34 

400 

500 

5.00 

500 

5.00 

24 00 

7404 

IS 04 

5 

8 

C 08 

10 

11 

200 

2.50 

200 

2.00 

250 

200 

2.00 

10 

111 

114 

92.40 

129.00 

1458 

17*2 

14016 

9.00 

8.30 

661 

’20 

790 

640 

20.30 

29.80 

29 80 
29.18 

111 

306 

370 

24.50 

69 00 
40.00 

IV 

118 

147 

1900 
33 00 

'6 

?0 

25 

3 60 
2.00 
2.00 

Lf 


ecT 


96i 

9.10 

Tl 


176 

1000 

26 

2.00 

356 

15.00 


865 

UJO 

081 

6 50 

227 

200 

27 

2.00 

357 

19.88 

2 

11.50 

2761 

24 00 

062 

10 60 



30 

2.00 



6 

23 50 


064 

14 80 

IYX 


C 30 

2.?0 

Ul 




TIA 


TMS 


•0 

2.90 

32 

360 

101 

43.10 

MM 


•20S 

13.00 


25600 

7.00 

37 

200 

200 

43.70 

2101 

54.50 

231 

29 10 


40 no 

2S10G0 

860 

S 37 

2.50 

201 

14.30 

2102 

54 50 

240 8 

23 00 

3880 

40.18 

30 200 

7.80 

40 

• SO 

301 

7.50 



400 

19.10 

UAA 


36 300 

7.00 

41 

12.38 

305 

24.10 

MVA 


440 C 

39 50 

170 

22,01 

38900 

860 

42 

12.30 

306 

34.10 


5.90 

625 

23 10 

18O 

22.00 

42600 

7.00 

45 

1230 

310 

29 30 

7 ?n 


641 B 11 

24 SO 


48 200 

860 

47 

15.30 

311 

14.20 

711 

1* 21 

641 BX 1 

24 50 

xw 


49900 

860 

46 

1230 

317 

30.00 

7 , 


661 

31 00 

2206 

56.00 

72500 

12 80 

49 

12.30 

318 

30.40 



690 

39 50 

2207 

56 00 


7451 

650 

320 

32.00 

~ 723 

0 723 

• M 

12 50 

TOO 

32 40 

’240 

38.00 

IW 91 

9.00 

53 

3.60 

324 

11.00 

0 739 

29 jo 

790 LA 

13.00 

4212 

38.00 



60 

3.60 

339 

9.20 



790 1C 

21.00 



GA 5005 

33.00 

72 

5.00 

349 

19.30 

0 753 

17 00 

790 NSC 

25.00 

KtliULAItUKS 



73 

590 

350 

29.00 

0 758 

37 5Q 

800 

10.00 

fo 

n 

to 


c 73 

1.50 

370 

30.50 


810 

1900 

TO 220 


57 C 

6.40 

LS73 

7.10 

377 

20.10 



820 

10.00 

12.00 

20.00 

241 T 

900 

74 

4.90 

376 

32.50 

N( 


920 

32 00 

TO 3 




C 74 

5.90 

300 

19.00 

540 

24.00 

940 

32 00 

24.00 

20.00 

LOB 


75 

5.90 

38i 

19.00 

. 543K 

26.00 

950 

32 00 

OUT 


du 3n«h» 

7 0.50 

76 

5.90 

382 

l».W 

555 

5.50 

TCA 


39 

5.50 

du 25 

15.00 

C 76 

• 50 

386 

11.00 

556 

15.00 

105 

23.70 

55 

4.50 



80 

5.90 

387 

12.50 

5606 

59.00 

150 KB 

25.30 



OA 90 

0.70 

81 

12.30 

391-60 

22.00 

565 

22.50 

205 

42 10 

•T 


OA 95 

0 70 

85 

1.50 

391-80 

26.00 

570 

54.00 

280 A 

22 00 

100 

10.00 



86 

3.60 

720 

36 00 

571 

54.00 

345 

23 70 

109 

27.50 

OAP •? 

1500 

90 

5.00 

747 

10.20 

1556 

19.00 

335 

10.01 




92 

5.90 

748 

10.20 



440 

23 00 

ITW 


ST 32 

3.10 

93 

5.90 

J310 

24.70 

S 566 8 

42.00 

511 

32.00 

27500 

10.20 



C 93 

• 50 

18OO 

37.50 



600 

15.00 

27 600 

24.00 

TV 


95 

6.90 

1920 

19.70 

SAK 11S 

29 50 

610 

15 00 


6.5 

10.00 

C 95 

9.50 

2907 

23 10 



’30 

40.70 

0TX6O 

27.00 

18 

11.00 

96 

12.30 



SAS 

560 


740 

43.50 

0TY 90 

19.00 



121 

5.90 

Ul 

3900 

11.00 

27.00 

27.00 

’SO 

’60 

34 00 
22 00 

AA 

113 

0.79 

1 N 

23 RF Radar 


123 

125 

1.50 

3.60 

3909 

1500 

570 


930 

25.50 

119 

0 70 


112.50 

132 

10.30 

39li 

15.00 



•400 

15.00 


914 

1.70 

LS 138 

12.30 



SOf 3 AO 

29.80 

910 

15.00 

BA 


»004 

1.00 

IS 139 

12.30 

M 




*40 

24.00 

<02 

2 00 

4007 

1 20 

141 

15.30 

25 

195 00 

SFC 


r *S 

27 00 

42 

500 

4148 

0.70 

14J 

30.00 

?53 

195 00 

606 8 

18.00 

4500 A 

33.01 

<48 

3 00 

4749 

1.00 

145 

12.30 


c 154 

156 

>6i 

18 S 

19? 

C 19? 

193 
C 193 
IS 253 

7534 
75234 
76013 
76023 N 
76131 
95 H 90 

Trine* 

3A 400 V 
6 A 400 V 
8 A 400 V 
10 M00 V 
15 M00 V 


12.38 

11 10 
1230 
21.00 
24 70 

IJO 

12 30 
12 30 
11.10 
23 70 
II 10 
23 70 


24.70 

29 00 
30.00 
30.00 

24 50 
89.50 


6.00 

0.90 

9.00 

15.00 


Pour dautres references veuillez nous consulter 


4001 

400? 

4007 

4008 

4010 

4011 

4012 

4013 

4015 

4016 

4017 
4020 

4023 

4024 

4025 

4027 

4028 

4029 

4030 
4040 
4042 
4044 

4046 

4047 

4049 

4050 

4051 
4063 
4069 
4C71 

4072 

4073 
4061 
4093 

4510 

4511 
4528 
40195 


2.40 

3.40 

2.40 

2.40 

15.40 
7.10 

3.40 

It 

14.10 

5.90 

12.30 
15.40 

2.40 

10.30 

2.40 
5.90 
9.60 

12.30 
5.90 

107C 

12.30 

15.20 

15.90 

14.10 
5.00 
5.90 

14.M 

23.70 

3.10 
5.88 
3.10 

3.10 
5.00 

2370 
20.00 
23.10 
1720 
23 40 


Condensateurs cErami- 
ques. de 1 pF E 
0.1 mF 
Mylar de 
0.1 mF 
0.12 mF 
0 47 1.00 F 

de 0.68 nfr E 
1 mF 2.50 F 

1 ,iFa2.2/iF 3.50 F 


0.60 F 
1 a 
0.80 F 

E 


Materiel pour O.M. 

Quartz 27 MHz 
Antenne 27 MHz 
PL 258/259 
Cable 50H 
Tos metre 
Watt-mEtre 

Alim 12 V 2 — 3 ou 4A 
Preampli par micro en kit 


REsistances 1/2 W de 
1 it a 2.2 Mil E I'unitE 
0,25 F les 10 de mEme 
valeur 2.00 F. 


Extra its de nos 
neuls 1" cltoix 

DY 802 
EY 802 
GY 80? 

EB 91 
EBF 89 
EC PC 86 
EDPC 88 
ECC 81 
ECC 82 

ECC 83. 

ECCPCC 189 
ECF/PCF 80 
ECF/PCF 801 
ECF/PCF 802 
ECH81 
ECUPCL 82 
ECUPCL 85 
ECL/PCL 805 
ED'PD 500 
EF 183 
EF 184 
EL 34 
EL/PL 36 
EL/PL 84 
EL PL 86 
ELPL 95 
EL 1$3 


19.50 

15.70 

19.50 
15,00 
17.10 

20.70 
21.60 

13.50 

14.40 

13.40 
21.60 

17.20 

22.40 
17.10 
18.00 

19.20 
23.80 
23.80 

43.20 

14.60 

15.60 

32.40 

25.40 
15.90 
20.30 

16.20 

69.50 


ELPL 504 

36.50 

ELPL 509 

78.50 

ELPL 519 

79.50 

EY/PY88 

19.50 

E2 80 

15.10 

EZ 81 

16,30 

6AL 5 

15.00 

TV 6.5. 

11.50 

TV 18 

11.50 

Tripleur 

99.00 

BY 176 BY 147 

10.00 

GA 5005 

33.50 

BT 112 

33.50 

BT 113 

33.50 

BT 119 

32.00 

BT 120 

32.00 

THT : Orega RTC 

VIDEON. etc 



Aflicheurs 

8 mm Cathode com¬ 
mune 15.00 

8 mm Anode com¬ 
mune 10.00 

11 mm Cathode com¬ 
mune 24,00 

11 mm anode com¬ 
mune 18.00 

AlphanumErique 69.00 
TIL 370 40.00 


LED 3 et 5 mm 

Rouge. 

Vert. iaune orange 2.50 
Bicolore .11,1 


1.80 


Transfo psyche 
P M 9.00 

M M 12.00 

G M 18.00 

AY 

3-8500 54.00 

Manche a Palais 27,50 
Modulateur en kit 39.50 

PotentiomEtres lio ou 
log. 

Simple SI 4,80 
avec inter 9,80 

Double S I 9.80 
avec inter 15.00 
A glissiEre 7.50 
StErEo 15.00 


Bouton pour id 0 2,50 
Pot piste moulEe 10.00 

Fittres cEnmiques 

455 kHz simple 8.50 

double. 12,80 

460 kHz/480 kHz 6.50 

10.7 MHz 12.80 

Toko 

Le jeu 455 kHz 7 x 

7 . 12.00 

Le jeu 455 kHz 10 
xlO 15.00 

RTC 5 x 5 10,00 

10.7 MHz 7 x 7. 5.00 
10.7 MHz 10 x 10 6,00 

Relais TEIEcommande 

2 RT10 x 12 x 5 15,00 
2RT 10 x 10 x 
20 15.00 

en 6/12/24 V 15.00 

Relais Siemens 

2RT 6/12 24 V 20.1 

4 RT 6/12/24 V 25.00 

6 RT fc'12'24 V 35.00 

Support de relais 8.00 

Tubes E Eclats 

40 j 27.00 

60 | 27.00 

1501 75.00 

3001 95.00 

Transfo. 18,00 F 

Transfo ferritte 30,00 F 


Radiateurs 

Triac 1.80 

T018.2,50 

TOS 2.50 

T03 (1).8.00 

T03 (2) . 15.00 

T066 (1) 8.50 

Graisse silicone en 
tube 27.00 

FerEsouder JBC HOou 
220 V 

15 W 85.00 

30 W 65.00 

40 W 65,00 

65 W 68.00 

Support pour fer 45,00 
ElEment dessoudeur E 
poire 58.00 

Dessoudeur C.l 
dEI 114.00 

Tresse E dessou- 

der .12.00 

Panne Inox 20.00 

Mandrln Lipa 

6 mm. 


2.50 

Commutateurs rotatifs 
1C12P 12.00 

2 C 6 P . 12,00 

3C4P 12.00 

4 C 3 P. 12.00 

Voyants 

Bleu. vert, jaune. rouge. 
220 V 6.80 

Bleu. vert, jaune. rouge, 
6-12-24 V 8.80 


Supports de C.l. 

E I'unitE 

par 10 

8 pattes 

2.00 

18.00 

14 pattes 

2.00 

18,00 

16 pattes 

2.00 

18.00 

18 pattes 

3,50 

30,00 

24 pattes 

6.00 

54.00 

40 pattes - 28 pattes 

9.50 

85,00 


Support en picot le picot 0,18 


Support TO 18 2,50 

Support T05 2,50 

Support T066d 3,50 

SupportCI 6.50 
Support T03 3.50 

Equipement T03 1.50 


Self de choc 
Type HF 2.50 

Bobine PO ou GO 4.80 
Ferrite 010 mm long 10 

cm. 4.00 

0 8 mm. long. 10 
cm.4,00 


MatEriel d'alarme 

SirEnes police 12 V 229.00 

SirEnes turbine 12 VGM 229.00 

SirEnes turbine 612 V PM 105.00 

SirEnes turbine 220 V 480.00 

Contact de choc. 39.00 

Contact de porte le jeu 24.00 

I.L.S. P M. 5.90 

I.L.S. G M. . .. 11.90 

Aimant pour id 0 2.50 

Accus cadnium-nikel 

Type rondes R6 10.00 

Type rondes R 14 28.00 

Type rondes R 20 38.00 

Type 9 V P.M 75.00 

Chargeur pour 4 R6 59.00 

Chargeur pour 9 V . 79.50 

Chargeur universel.139,00 

Soudure 

P.M 6,00 

G.M. 15.00 

en bobine 98.00 

Fiches 

Jack 02.5 0 3.5 E. M ou F 2.00 

Mono 0 6.35 mm E. M ou F 4,00 

StErEo 0 6.35 mm E. M ou F 5.50 

Din HPE M ou F 1.50 

Din 3/S broches E. MF 2.50 

RCA E.MF 2.50 

Banane 04 mm E. MF ..1,50 

Jack 03.5 StErEo 10.00 


Inters inverseurs 

Subminiature simple. 

9,00 

Subminiature double. 

16.00 

Simple E point milieu. 

16.00 

Double E point milieu__ 

19.00 

Simple fugitif. . 

15,00 

Double fugitif . 

19.00 

MatEriel pour realisation 
de circuit imprimE 

Epoxy simple face le dm 2 

5,00 

Epoxy double face le dm 2 

7,00 

Epoxy PrEsensibilisE simple 

face le 

dm 2 . 

12,00 

Stylo C.l. 

15.00 


Bombe rEsine positive PM 22.00 

Bombe rEsine Positive GM 52.00 

Alfac la leuille 150 pastilles 5.50 

Alfac le blister 5 feuilles 25.00 

MEccanorma la feuille. 11.20 

Rouleau de bande 04 E 2.5 mm . 15.00 

Tube actinique 15 W. 38.00 

Ballast pour 2 tubes 59,00 

Perceuse avec 10 outils. 129,00 

Perceuse avec 30 outils. 170,00 

Support, pour id 0 . 45,00 

Flexible pour id° . 41,00 

Transfo pour perceuse 70,00 

Perceuse super puissanle. 170,00 

Support grande perceuse 170,00 

Alimentation rEglable . 170,00 

Forftts tous 0. 4.00 

Jeu de mandrins 15.00 

Bidon d’Etamage 1/21. 48.00 


CONDITIONS OE VENTE : Minimum d'envoi: 30 F - Frais d’envoi: 20 F jusqu'E 3 kg : 30 F de 3 E 5 kg - Tarif S.N.C.F., au dell Pour envoi contre-remboursement. joindre 20 % d arrhes. 
B.H. ELECTRONIQUE CCP n° 209 2428 PARIS - RADIO CHAMPERRET CCP PARIS 1568 33 B - LOISITEK CCP n° 1850 08 B PARIS - Tous nos envois sont en recommandl 
DEPOSITAIRE DES QRANDES MARQUES : BST - FAIRCHILD - IMD - ITT - JOSTY - KIT - KF - MECANORMA - N.F. - SESCO - TEKO - R.T.C. - etc. 

PRIX OE GR0S PROFESSIONALS - NOUS CONSULTER (OUVERT EN AOUT) - Nos prix sont susceptible! d’Otre modifies sans avis prtalable, et peuvent verier suivant les divers magasins. 


Radio Plans - Electronique Loisirs N* 403 




























































































































B.H. ELECTRONIQUE 
BAGNEUX 92220 
Tel. 664.21.59 


RADIO CHAMPERRET 
12, PLACE CHAMPERRET 
75017 PARIS - Tel. 380.64.59 


LOISITEK 
PARIS 75014 
Tel. 327.77.21 


AC 

106 
107 
117 K 

125 

126 

127 

128 
128 K 

132 

138 

141 K 

142 K 

152 

153 
160 
176 K 

179 K 

180 K 

181 K 

182 

183 

184 

185 
187K 
188 K 
18*187 K 
194 K 

AO 

131 

133 
136 

112 SR 

139 

142 

143 
149 
161 
162 
262 
263 
A02 
12 
AF 
102 
106 
109 
116 
117 
121 
124 
124 
126 
127 
139 
172 

179 

180 
181 
201 
202 
239 
239 S 

279 

280 

AL 

103 

113 

AST 

26 

27 

29 

80 

ASZ 

15 

16 

17 

18 


102 

103 

107 

103 
110 
112 
113 

AT 

102 

104 

68 

113 

BC 

107 

108 

too 

113 

116 

117 

140 

142 

143 

146 

147 

148 

149 

157 

158 

159 

160 
161 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

177 

178 

179 
182 


16.56 

13.1 

8.90 

4.90 
4.10 
4.90 

4.1 
5.20 
4/ 
4.01 

5.96 

4.56 

4.56 
4.71 

1.56 

1.96 

1.96 

5.96 

6.66 

4.56 

5.56 
5.16 

6.56 
5.66 

4.60 

11.66 

6.56 

36.66 

26.66 

59.56 

33.50 
16.66 
12.66 
12.66 
11/ 

7.1 

6.00 

10.00 

12.00 

59.60 

19. 

14.06 

16.00 

16.66 

16. ' 

13.50 

4.96 
4.90 
4.90 
4.90 
7.66 

6.60 

17.50 

22.60 
22.60 

6.00 

6.00 

7.00 

8.00 

14.50 

14.56 

13. 

14.50 

6.00 

8.80 

8.00 

8.00 


19.1 

18.50 

15.00 

15.60 


19.60 

16.50 

24.50 
15.1 
21.00 
25.00 
24.50 


15.00 

7.00 


2.50 

2.60 

2.50 
2 30 
5 00 
650 
560 

5.50 

5.60 
5.40 
2.00 
2.16 
2.20 
2.56 

2.60 
2.78 
5.00 
5.00 

2.50 
2.60 
2.76 
3.66 
3.10 
3.20 
3.00 
3.10 
3.20 
2.50 


183 

184 
190 
TOO 
?P« 

205 

206 

207 

208 
209 
212 

236 

237 

238 

239 

250 

251 

252 

253 

301 

302 

303 

307 

308 

309 

317 

318 

319 

320 

321 

327 

328 

337 

338 

407 

408 

409 

413 

414 

415 

417 

418 

419 

429 

430 
537 

547 

548 
558 

OCT 

34 

BC2 

12 

6SW 

22 


57 B 
90 
94 
966 

OCT 

56 

89 

60 

106 

107 

115 

124 

129 

135 

136 

137 
• 38 

139 

140 
142 
145 
162 
166 
201 
202 
203 
228 

229 

230 

231 

234 

235 

236 

237 

238 

241 

242 
262 
263 
266 
267 

285 

286 

301 

302 

303 

304 
363 

434 

435 

436 

437 

438 

439 
577 
601 

647 

648 

649 

BOW 

52 


2.56 
2. 

3.96 

6.96 
3.46 

3.56 

3.66 

2.66 
2.16 
2.20 

3.56 
3.66 
3.66 
3J6 

3.66 

2.56 

2.66 
2,76 
2.66 

5.56 
5.66 

6.56 
2.1 
2.16 
2.20 

2.56 
2.86 

3.56 
5.66 

5.66 

3.66 

2.r 

3.56 

3.56 
2.06 
2.10 
2.20 

2.50 
2.60 
2.70 

3.50 
2.1 
2.10 
6.60 
7.20 

2.56 
2.00 
2.16 
2.00 


6.50 

3.56 

2.56 

3.00 


4.60 

14.56 


12.50 
14.56 

IP. 

14.56 
9.56 

4.50 

4.60 

5.50 

5.60 
5.60 
6.00 

12.1 

16.50 
12.06 

9.86 

10.50 

11.50 

11.50 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
8.06 
8,00 

8.50 

8.50 
9.00 

16.60 

11.00 

11.66 

19.50 

16.56 

9.50 

10.50 
10.80 

9.66 
10.60 
11.60 
16.00 

8.00 

6.00 

9.00 

9.00 

10.80 

10.06 

7.66 
15.06 

18.56 

19.50 

19.56 


12.56 

16.66 


18 

28.56 

62 

26.56 

71 

18.66 

BOY 

10 

12.56 

11 

12.66 

20 

14.66 

23 

16.56 

24 

24.56 

28 C 

49.56 

61 

19.66 

94 

33.56 

96 

46.66 

Of 

111 

8.66 

115 

6.56 

121 

8.66 

125 

S.96 

167 

5.96 

161 

6.56 

166 

13.46 

167 

4.66 

173 

4.26 

177 

5.06 

178 

5.79 

179 

8.66 

180 

6.66 

181 

6.66 

182 

5.60 

184 

4.66 

185 

4.66 

186 

4.66 

194 

3.66 

195 

3.66 

196 

3.66 

197 

3.06 

198 

4.06 

199 

4.00 

214 

6.90 

225 

6.20 

233 

3.20 

245 B 

5.M 

245 C 

8.60 

248 

7.10 

251 

1.30 

252 

6.70 

253 

3.60 

254 

3.66 

257 

3.90 

258 

4.20 

259 

4.56 

260 

4.28 

292 

6 90 

306 

9.50 

307 

9.50 

323 

6.10 

381 

650 

451 

400 

459 

1.46 

495 

3.40 

BFR 

65 

125.00 

■FT 

65 

21.50 

90 

11.66 

BFW 

10 

6.30 

13 

6.30 

•FX 

48 

8.70 

50 

6.10 

51 

1.90 

52 

6.80 

89 

13.50 

8FY 

50 

6.00 

51 

6.M 

52 

6.10 

90 

15.70 

UY 

21 

125,00 

39 

125.56 

47 A 

69.50 

48 A 

99.50 

BSW 

22 

4.10 

BSX 

12 

5.30 

29 

1.50 

44 

5.00 

49 

5.60 

BU 

104 

23.50 

108 

26.00 

112 

24.50 

124 

24.50 

126 

28.00 

205 

46 50 

208 

28.00 

407 

24.00 

BUX 

37 

72.06 

BUY 

85 

34.10 

ESM 

181 

9.80 

191 

42.50 

231 

45.10 

1601 

29.70 

M 

511 C Canal P 17.90 

MO 

985 

23.00 

2219 

23.00 

7001 

23.00 

8002 

23.00 

MEN 

554 

19.06 


802 

900 

901 
1000 
1001 
2501 
2955 

3000 

3001 
4502 
MJf 
205 
340 
1100 
2955 
3055 
MM 
3007 
1613 
4007 
MPf 
102 
111 
112 

121/122 

3007 

MPS 

106 

918 

6520 

6535 

6560 

6570 

MPSA 

05 

06 

12 

13 

20 

42 

55 

56 
63 
65 
92 

MPSl 

01 

51 

MPSU 

01 

05 

06 

51 

55 

56 


MSS 

1000 

M2 

2361 

FT 

5640 

8713 

2N 

338 

527 

697 

706 

708 

720 

914 

916 

918 

930 

1131 

1143 

978 

1308 

1420 

1565 

1590 

1613 

1671 

1711 

1889 

1890 
1893 
1990 
2193 
2218 
2219 
2221 
2222 
2223 
2369 
2570 
2614 

2646 

2647 
2894 

2904 

2905 

2906 

2906 

2907 

2925 

2926 

3053 

3054 
305580 

3055 100 
3066 FET 
3228 
3232 
3300 
3307 
3375 

3391 

3392 

3393 


65.00 

18.76 

18.56 
i6.r 

17.56 

24.66 
12.1 
18.1 

21.66 

59.00 

16.06 

8.66 

18.56 
15.66 
14.1 

35.60 
6.70 

39.00 

6.00 

8.56 

6.60 

16.50 

35.60 

4.20 

4.20 

4.20 

4.60 

4.30 

6.70 

3.50 

3.56 

4.50 
4.; 

3 60 

7.56 

3.70 
3.70 

6.50 

4.60 

9.50 

3.30 
3.30 

5.50 

5.56 
5.50 

5.50 

6.50 

7.60 


15.80 
7.66 

4.50 

3.50 
3.00 

5.70 
3.00 
4.20 
4.20 

4.20 

10.90 

14.50 
3.50 

9.70 

5.60 

5.20 

10.00 

3.50 
43.00 

3.50 

4.1 

3.50 
4/ 

4.50 
6.36 
3 50 

3.50 

3.70 

2.50 
23.00 

3.50 

6.90 

8.50 
6.90 

9.80 

8.50 

3.50 
3.50 
3.50 
3.50 

3.50 

3.60 
3.60 
3.70 

9.50 

8.50 
9.80 

19.56 

19.50 

18.00 

4.50 
16.60 
94.70 

3.00 

3.00 

3.06 


3416 

3417 
3440 
3442 
3452 FE7 
3553 
3614 
3633 

3703 

3704 
3708 
3730 
3732 
3738 

3772 

3773 
3819 FET 
3823 FET 
3866 FET 
39<h 
3906 
3933 UJT 
3958 
3966 
3980 

4036 

4037 
4121 
4125 
4128 
4221 
4302 
4347 
4392 
4416 
4429 

4870 

4871 
4921 
4991 
5026 

5086 

5087 
5089 
5172 
5239 
5239 
5294 
5415 
5457 FET 
5459 FET 
5486 
5494 
5680 
5682 

5777 PHOTO 

6027 

6076 

6073/IMA 

Tnac 

6122 

2 SC 
184 
371 

3N 

128 

10 T 
4 

100 T 

2 

165 T 

40601 

STF 

307 

308 
316 
319 
7001 
112 
190 
306 

352 

353 

357 

358 
SJ 

2180 

ss 

2291 C 

TIP 

31 

32 
35 
665 

35 

36 


3. 

4.50 

12.60 

26.60 

19.50 
24.76 

14.50 

10.50 
3.50 

3.50 

s.r 

10.70 

27.40 
21.30 
33.00 
43 60 

3.76 

14.46 

19.50 

6.50 

6.50 
9 50 

22 20 

10.70 
45.00 

9.10 

7.1 

6.00 

8.50 
162.56 

10.70 

9.50 

35.40 

9.70 

8.90 
192.60 

10.20 

10.20 

6.50 
6.50 

89.50 
5. 

6.50 
6.80 
7 80 

39 20 
39 20 
15.1 
15.00 
7.f 
0 50 

8.50 
13.20 

48.50 
45.00 

5.90 
5.80 

6.50 

12.50 
15.06 


12.50 

3.50 


7.1 

16.50 


45.00 

6.70 


8.90 

9.60 

9.60 

9.60 

56.50 
34.70 

9.80 
9.60 
9.60 

9.80 
9.80 
9.80 

14.10 

10.00 

6.00 

7.00 

19.60 

72.00 

*4.00 

25.00 

9.50 
10.50 


95H 

90 

TIP 

2955 

3055 

VN 

46 A F 
66 AF 
88 AF 


14.50 

15.50 
16.00 


300 mA/330 V 6.50 
1.5A.80V 7.50 

1 MOO V 
1.5 A/30 V 
3 A80 V 
3 A/100 V 
5 A80 V 
5 A/250 V 
10 A/100 V 24.60 

50 A«0O V 59.00 


6.60 

6.60 

14.50 

14.50 

16.50 
16. 


AMPUS HYBRIOES 
HY 5 preampb 
HY30 15 W 
HY 50 25 W 
HY 120 60W 
HY 200 100 W 
HY 400 240 W 
STK 441 2 * 20 W 
STK 7O70W 
STK 435 

ANTENNES TELE8C0PWUES 


116.66 
150.00 
189 06 
335.00 

510.66 
660.00 
116.60 

266.66 
75.96 

15.66 

20.66 
250.00 
149.00 
144.00 
173.60 
769.00 


159.00 

109.60 


126.00 

226.00 


10.00 

23.00 

16.00 

20.00 

25.00 

10.00 

14.00 

21.66 

39.00 

23.00 

39.00 

73.00 


GP1 p 
OV 27 

S8 27 Motxle Tos 
M8 30 magnetiQue 
C8 22 CXFM 
Ampli LIN 27. 50 W BLU 
AMPLI 0 ANTENNE TV * FM 
■ ahmentatwr secleur 12 dB 
Airtenne electron*** 

Am wiiei Tv mufr-video 
ATES 30 08 

BOITE D'ESSAI Pas 2.54 
Petit Modi* 

G M Proto-board 
r petit mode* Promotion 
•OfTIERS PUUT1QUES 
BIM 02 (100 x 25 * 50) 

8IM 03 (112 * 31 x 62) 

BIM 04 (120 x 40 x 65) 

BIM 05(150 x 50 * 80) 

BIM 06 (190 x 60 x nO) 

PI (80 x bo x 30) 

P2 (105 x 65 x 40) 

P3 (155 x 90 x 50) 

P4 (210 x 125 x 70) 

362 (160 x 95 x 60) 

363 (215 x 130 x 75) 

364 (320 x 170 x 85) 

BOITIERS METAlUQUES 

1 A (37 x 72 « 28) 

2 A (57 x 72 x 28) 

3 A (102 x 72 x 28) 

4A (140 x 72 i 28) 

1 B (37 x 72 * 44) 

2 B (57 x 72 x 44) 

3 B(102 x 72 x 44) 

48(140x 72 x44) 

BC 1(60 x 120 x 90) 

BC 2 (120 x 120 x 90) 

BC 3 (160 - 120 x 90) 

BC 4 (200 x 120 x 90) 

CH I (60 x 120 x 55) 

CH 2 (122 x 120 x 55) 

CH 3 (162 x 120 x 55) 

CH 4 (222 x 120 x 55) 

<DefnDu*ur bo<1*rs RETEX el G I SINCLAIR 

B0M8ES CONTACT K.F 

F2 special contact maxi 600 cc 
Stand 220 cc 
Eiectrofuge 100 rsolant 
special T H T SI I70>200cc 
Eiectrofuge 200 Verna 
C l 540600 CC 
R P S Positive 

atomtseur + REVE 170200 CC 
/ess root iresse 4 dessouder 
Resme Condoctree te tobe 
Co«e cyanoAte 2 5 gr 

BOUTONS POUR POTENTIOMfTRES 

piastiqoes 
chromes 
massif P M 
massif G M 

CA8LAGE WRAPPING 

Stylo a wrapper 
Outil 4 wrapper 
°eots 4 wrapper'100 
Fd a wrapper 

CASQUES 

Mode* SH 


BH 201 + micro OM 
BH 205 ♦ micro OM 

CAPTEURS TELEPHONIOUES 

Bras Jetco SA 150 PRO 
Cellule Shore M 44 Oiamant 
Celhile Shore M 70 Oiamant 
CELLULES SOUURES 
Mode* petit croissant 
2 cm* 0.45 V 
GM 500 mA 0.45 V 

CONOENSAT TANTALES GOUTTES 20 

0 f-0.154.22-0 33-0 68 ut 

luf-2.2ot-l.5uf 

4.7 of - 10 of • 15 uf 

22 of-33 of 

47 ot-68 ut 

100 of 

CONOENSATEURS NON POLARISES 

1 off2 V 

2 2 of 25 V 
4 7 of 40 V 
8 of 25 V 
10 uf 40 V 
20 uf 40 V 
50 uf 40 V 
100 uf 25 V 
CONTROIEURS 
ISKRA 
US6A 
Ununer 3 


168,96 

166.66 

137,71 

213,76 

12.50 

226.00 

99.00 

126.00 


3.50 
35 00 


1.68 

2.50 

3.50 
4 50 

5.50 
1260 


3.50 
4.00 
5.00 

4.50 

5.50 

6.50 

7.50 
9 50 


»1 . 
Ummer 4 
Oigimer 10 

PANTEC 

erro 

Mmor 

Dotomiti universe) 
OWomiti Usi 
Mator umverset 


230.00 F 
310.00 F 
479.00 F 

300.00 F 
1 070.00 F 

160.00 F 
266.00 F 
316.10 F 
453.00 F 
416.00 F 


Mator Usi 
Transistor tester 
isure I) 

Signal tracer un* 

Corrrolfvr SAW A ICC 


Mirftwntfre POM 35 
Frepoencemeire PFM200 


GM Khxon 

ECOUTEURS 


675.00 

337.00 


446.60 

070.29 


6,66 F 

ii.r ‘ 


Haute impedance piezo 


EMISSION-RECEPTION 
CB UNIQUE UNIQUE 

C l TRANSISTORS JAPONAIS POUR C9 

PA. 2 SC 710. 1047. 1006, 1307. 1957. 
MRF 475. 450 

O F. : AN 7145. C 578 C. LA 4112. 
A 4032 P TA 706. 7201. 7202 7203. 
7204, 7205. 7214. 7222 
P.L.L. : 01. 02 
F.l. : TA 7310 

Dftrea M 5115 MB 3708, 3712, 3718. 
8719 UPC 33 C 577 H 


FUSIM.ES . (5 x 2U sous verrei 

50 mA-80 mA-lQO mA-160 mA-250 n»A-3iS mA- 
500 mA-630 mA-800 mA -1 A-1.6 A-2 A-2.5A 

3 5 A-4A-5A-6 A 3A-10A-16A 

par boite de 10 6.66 F 

Support Cl 1.96 F 

Support a VIS 3.16 F 

FIL par rouleau 

HP repere (5 m) 7.56 F 

1 cond x Wind 15 m) 9.60 F 

2 cond ♦ Wind (5 m) 11.00 F 

2 cond « Wind (5 m) 12.50 F 

4 cond * Wind 15 m) 11.10 F 

Nappe 6 conduci te m 11.00 F 

Nappe 10 conduct te m 12.00 F 

Nappe 16 conduci te m 15.00 F 

CiWagx 0 2 (25 m) 9.60 F 

HAUT-PARLEURS 
8 ohms PM 15.00 F 

25 ohms PM 15.00 F 

50 ohms PM 15.1 

100 Ohms PV 16.00 F 

4 ohms. 100/3 W 16.00 F 

4 ohms 120.5 W 25.00 F 

HAUT PARLEURS 

Cnslal Motorola k 10 

120 W 4 Khz I 40 Khz 89.00 F 

Bootes 7 W (la pairei 89.60 F 

Soules 15 W Ha paN.) m.M f 

75.00 F 
75 OOF 
249.00 F 


P 58 
RP 6 

BP 40 W haWtte 
INTER A CLE 
GM 
PM 

INTERPHONE SECTEUR 

AM 
F M 

BONNETTE MICRO 
JOSTY-KITS 

JK 01 Amp* BF 2.5 W 
JK 02 Ampli micro 
JK 03 Gene BF Sinus 
20 hi- 20 Khz 
JK 04 tuner FM nec CAF 
JK 05 Recepteur 27 Mlu 
JK 06 Emetteur 27 MHz 
JK 07 decodeur de frequences 
JK 08 inerropleur crepuscular 
JK 09 Alar me sonore 
JK to Timer (rtglaWe de 

2 a 60 secondes) 

KIT H P 

? V - Wire 25 W 

3 V Mire 40 W 
Frftre 2 V 50 W 
Fiftre 3 V 50 W 

Titsu 

t 20 n. x i m luxe 
1 20 m W 1 m super luxe 
Mousse 

310 x 250 
400 x ?70 

LUMIERE NOIRE E 27 : 

Mode* 60 w 
Mode* 160 w 
Reflecteur G.M. 

Ptnce pour E 27 

MATERIEL POUR C.l. 

F4m sene 

Revtiateur ♦ tuateur 
Lampe a msoler 
Gomme abrasive 
PercMorure de ter 1 M 

MELANGEURS 

MM 8 • 5 entrees 
MM 10 4 entrees 
MME - 5 entrees + vum 


19.0 

27.0 


EA 41 Mmi Reverb 

CT 55 Equahseur 5 vows 

MC 350 Chambre d Echo-cassettes 


MICROS 

Elect ret £ 10 
Cassette dm 
Cassette pefc 
Cravatte 
110 130 
OM 27 Mhz 
Chambre de 
Micro OM + 


311.29 F 

799.99 F 

15.01 F 


•7.60 F 
69.00 F 

121.50 F 
112.00 F 
129.00 F 
110.00 F 
176.00 F 
72.00 F 
64 OOF 

85.56 F 


169.00 F 
249.00 F 
29.00 F 
46,OC F 

56.00 F 
98.00 F 

19.00 F 
24.50 F 


29.00 F 
IMF 
39.00 F 

39.MF 


34.90 F 
32.00 F 
35.00 F 
8.00 F 
15.00 F 


334.00 F 
344.00 F 

400.00 F 

175.00 F 
»,NF 
614.00 F 


16.00 F 

25.00 F 

22.50 F 
116.00 F 
116.00 F 

40.50 F 
171.00 F 

129 F 



Grand Mode* 

CONT ACTE IMS A EFFET HALL 


Gnp-M (rouge ou noire) 
a den uder manuet 
ad 


croco 

PRICES TEST C I 
16 panes 
24 panes 
48 panes 

;a 


Grand Modi* Prof 

POUSSOIRS 


15.08 F 

16.80 F 
12.MF 

25.00 F 
42.00 F 
1M.00F 

36.60 F 
12.00 F 
30.00 F 

2,00 F 

00.00 F 
94.00 F 
164,10 F 

62.60 F 

75.01 F 

67.80 F 


2.61 f 
8.66 F 
18,66 F 
16.96 F 


CUt'Ofl 

mamtien pro 1 RT 
mamhen pro 2 RT 
PROQRAMMATE’JRS THEOEN TWER 

3 coupures ef 3 mses cn toufe par 24 h coup 16 A 

Dimensions 70 x 70 x 42 129.66 F. 


QUARTZ 77 MM; 

I MHz 100 MM; 

10 MM; 

27 MM; 

3 2768 MH; Mori 

RESISTANCES (S6r» E 27 - 1 ou 2 %) 
(survant kste tomdre 3.00 F en timbres) 


96.81 F 
80.88 F 


18.10 F 
46.80 F 


1.06 F 


H ou V au pas 5.08 ou 2.54 
Pnx unifaire 1.68 F 

ValeaniO-22-47-100-1 K-2.2K-4.7K.1QK 
- 22 K • 47 K • 100 K • 220 K - 470 K • 1 M - 2.2 M 

TETI OE LECTURE : K 7 : 

Mono 96.66 F 

Stereo 76.66 F 

Enactment 24.66 F 

Stereo 8 petes 125.61 F 

DEMAGNETISED K7 ET BANDE 62.86 F 


Stereo 2 petes 
Stereo 4 petes 
THYRISTORS 
800 mA'200 V 
1.6 A*50 V 
4 A 400 V 
6 A 400 V 
8 A. 400 V 

Self antiparasite lorique 4A 

TRANSDUCTEURS 36 Kta (E oa R) 

pin 

par 10 

TRANSFO TORRIOUES 

Prtmaire 220 V. 2 x 6. 2 x 12. 2 x 15. 2 x 18. 2 * 
20. 2 x 22 . 2 x 30 2 x 35 

30 va 66.16 F 

50 va 116.66 F 

80 va 136.N F 

120 va 184.68 F 

160 va 114.60 F 

220 va 246.66 F 

330 va 2M.66F 


M.S6F 

126.66 F 

156.66 F 

5.66 F 

9.66 F 

12.66 F 
12.06 F 

14.66 F 

16.66 F 

32.06 F 

366.06 F 


TRANSFORMATEURS 

6 V 9V 17 V. 18 V. 24 V 

3.5 VA 

36.66 F 

5 VA 

39.66 F 

10 VA 

42.66 F 

SUPPORTS PILES 

2 x 1.5 V 

3.56 F 

4 x 1.5 V 

4.56 F 

6 x 1.5 V 

5.60 F 

81 1.5V 

9.50 F 

Pree Presson 9 V 

1.26 F 

UNITES OE REVERBERATION 

RE 21 1300 mW 3 ohms 3 K 100/3 000 Hz Retard 

15 ms 

39,66 F 

RE 06 (350 mW 16 ohms 10 K 
100/3000 Hz Retard 30 ms 

46.60 F 

RE 04 (350 mW 16 ohms 10 K 
1003000 Hz Retard 25-30 ms 

62.66 F 

VOLTMETRES AMPEREMETRES 

(48 x 48)100 mA - 250 mA - 500 mA ■ 

■1 A-1.5A- 

3 A-5 A - 10 A 

6 15. 30 60 V 

66.06 F 

(60 x 60) 

M«me vateurs 

56,66 F 

250 V. 300 V 

66.66 F 

VOYAMTS 

6 V. 12 V. 24 V. 220 V 

6.60 F 

neon 

IMF 

luce* 3 souder 6 12 24 V 

2.69 F 

Voyants carrto 220 V 

IMF 

voyants led chromes rouge 3 mm 

12.06 F 

Voyants led chrome* vert 3 mm 

16.68 F 

VfSMTIC par to aver errniKt 

Lntrefoee L5 par 10 

2.66 F 

Entretoee L10 par 10 

2.86 F 

Passe-Ms 

6.46 F 

Pieds bolters 

6.66 F 

VU METRES 

(35 x 14) 0 6 10 U1 

36.86 F 

0 central U2 

36.86 F 

(40 x 18) en d6 U3 

36.66 F 

(60 x 22) en dB U4 

36.56 F 

16O x 28) en d6 U5 

46.58 F 

(80 x 40) en dB douWe U6 

56.90 F 

(60 x 45) en dB U7 

41.56 F 


C.B. UNIQUE - C.B. UNIQUE 

NOUS TENONS EN STOCK DIVERS COMPOSANTS JAPONAIS 
POUR C.B. : P.L.L., F.I., AMPUS B.F. 
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n L, C MOS, CIRCUITS INTEGRES, TRANSISTORS, LAMPES, CONDENSATEURS 


LINEAIRES SPECIAUX 


NE 

526 

527 
529 
531 
536 
543* 

555 

556 

560 

561 

562 

565 

566 

567 

570 

571 
5556 
TAA 
300 
310 
320 
350 
521 
550 4.50 
611 
560 
611 
CX 
A12 
AX1 
012 
621 
AX1 . 

All 
A12 .. 

661 
765 
790 
861 A 
930 
T 8 A 
120 
221 . 

231 
240 
400 


560 

570 

511 

A12 

625 

AX 

631 

BX5 

BX 

641 

BX 

A12 

641 . 

B12 

651 

700 


21 
IS 

20 
19 
19 
18 
21 
21 

720A 27 

750 27 

790 
KSC 
800 


18 

15 

BIOS 15 
820 18 

850 36 

^90 30 

915 36.50 

920 20 


760B 18 

530S 15 

900 14 
910 14 
940 22 

965 24 

4500A 29 
TDA 

440 22 

470 19 

1001 34 

1002 22 

1003 26 

1004 32 

1005 31 

1006 29 

1024 15 

1025 29 
1034 

NB 29 

1037 . 24 

1038 30 

1039 32 

1040 21 

1041 .. 21 

1042 33 

1045 18 

1046 28 

1047 39 

1054 21 

1057 6 

1059 12 

1100SP38 


708 2.30 

2218 3.50 

3053 3.60 

730 3.50 

2219A3.40 

3054 9.50 

753 4,50 

7222 2.00 

3055 

918 3.70 

2369 3.50 

60V 5.00 

930 3.90 

2646 6.50 

80V 5.30 

1613 3.50 

2647 9.00 

100V 9.80 

1711A3.1Q 

2904A3.20 

3819 3.60 

1889 3.80 

29051 3.20 

3906 5.90 

1890 3.50 
1893 4,20 

2907A2.20 

4416 0.70 


25 

1506 

25 

1170 . 

29 

24 

1606 

18 

1200 

30 

25 

160C 

22 

1405 

13 

27 

205A 

24 

1410 . 

24 

15 

2 SO A 

20 

1412 

13 

29 

290A 

39 

1415 

13 

10 

315 

20 

1420 . 

22 

17 

4 20 A 

39 

2002 

19 


440 

21 

2004 

32 

14 

511 

22 

2003 

.17 

14 

540 

30 

2010 

29 

18 

550 

33 

2020 

34 

23 

600 

14 

2030 

27 

19 

510 . 

14 

2610 

29 

27 

540 

55 

>620 

32 

24 

550 

44 

2630 

39 

21 

5606 

55 

2631 

31 

36 

730 . 

36 

2640 

28 

54 

740 

39 

3310 

24 

39 

750 

32 

4290 

29 


TRANSISTORS 


AC 

125 4, 

126 4.00 

127 4.c: 

128 4.00 
128* 5.20 
132 3.90 
100 4.00 
10OK 5.00 
181 5.00 
181K 6.00 
107 4.50 
l87K 5,00 
186 4.00 
188K 5.00 
A0 

149 9.00 
161 6.00 
162 7.00 
AF 

109 10,00 
116 16.00 
117 16.00 
121 13.50 

124 4.80 

125 4.80 

126 4.80 

127 4.80 
139 8.00 
239 6.00 
AS2 

15 15.00 

16 15.00 
18 15.00 
AU 

102 15.00 
107 21.00 

110 19.00 

112 21.00 

BC 

107A 2.00 
107B 2.00 
’08A 2.00 
5 2.00 

C 2.00 
109 2.00 
117 6.50 
147 2.00 
!48A 2.00 
9 ? 00 

C 2.00 
157 2.20 

171 2.20 

172 2.20 


177 2.80 

178 2.M 

179 2.00 


212 2.1 
237 2.1 


239 1.8 
251 1.8 


309 1.1 

317 2,(L 

318 2.00 

327 2 

328 2.,. 
33 7 3.20 
338 3.20 
407 2,10 
408B 2,10 
C 2.10 

417 3.20 

418 2.00 

547 2.00 

548 2.00 

549 2.00 

558 2.00 

559 2.00 
BD 
115 10.00 
124 14.00 

135 4.50 

136 4.50 

137 5. 

138 5.00 

139 5.20 

140 5.80 

169 6.00 

170 6.40 
183 21.00 
235 7.50 
>36 7.20 
XR 

237 6.50 

238 6.20 
262 10.00 
783 9.00 
?66 10.50 
>67 12 00 
BOX 

18 20.00 
526 22.00 
b36 21.00 
64B 19.00 


658 21.00 
66 B 26.00 
67B 21.00 


BOY 


>0 

14.00 

56 

19 

58 

36 

BF 


115 

5.80 

167 

3.80 

173 

4.20 

177 

4.80 

178 

4.00 

179 

6.80 

180 

6.80 

181 

6.80 

182 

5.60 

183 

5.20 

184 

3.80 

185 

3.00 

194 

2.40 

195 

2.00 

196 

2.00 

197 

2.80 

198 

3.00 

199 

3.00 

>00 

4.00 

233 

3,50 

?38 

3.00 

240 

3.10 

245B 5.60 

259 

3.80 

336 

5.0C 

337 

5.00 

338 

6.50 

459 

8.00 

494 

3.20 

495 

3.20 

BUX 


37 

56.00 

TIP 


?9A 

4.50 

30A 

4.00 

31A 

4.00 

32A 

6.50 

338 

7.50 

34B 

6.50 

358 14.50 

368 18.00 

VN 



46Af 16,00 
56AF17.00 
88AF19.90 

2 N 

706 3.50 




TTL 




Corraapondanca 



7400 

74 LS 00 


SN 74 

72 

3.90 

155 

9,10 

00 

1.75 

73 

4.70 

156 

9.10 

01 

1.90 

74 

4.70 

157 

10.20 

02 

1.90 

75 

4.90 

160 

14.00 

03 

2.50 

76 

3.60 

• 6 ’ 

14.00 

04 

2.30 

78 

4.70 

162 

14.00 

05 

2.90 

79 42.30 

163 

14.00 

06 

4.00 

80 

8.10 

164 

14.40 

07 

4.00 

81 12,10 

165 

16.60 

08 

2.90 

83 11.30 

166 

41.00 

09 

2.90 

85 13.70 

167 

41.00 

10 

2.50 

86 

4.20 

170 

24.40 

11 .. 

2 90 

89 38.70 

172 

71.40 

12 

2.80 

90 

6.20 

173 

19.50 

13 

5.20 

91 10.30 

174 

15.50 

14 

9.00 

92 

6,70 

175 

11.00 

15 ... 

1.90 

93 

6.70 

176 

20.00 

16 

3,50 

94 

9.30 

180 

6.70 

17.. 

3.50 

95 

8.20 

181 

34.00 

20 

2.50 

96 10.80 

182 

9.10 

25 . 

2.00 

100 18.80 

190 

14,40 

26 

2.00 

107 

4.70 

191 

12.40 

27 . 

3.90 

109 

7.60 

197 

14.40 

28 

3.20 

113 

4.20 

193 

14,40 

30 

2.50 

121 

4.10 

194 

16.60 

32 

3.50 

122 

6.60 

195 

13.70 

37 . 

3.70 

123 

6.90 

196 

17.50 

38 

3.70 

124 18.30 

198 

31.00 

40 

2.50 

125 

6.00 

199 

31.00 

4? 

9.00 

1?6 

6.00 

247 

12.50 

43 

9.00 

128 

6,70 

365 

14.00 

44 

9.60 

132 

7.90 

366 

11,00 

45 

940 

136 

5.10 

367 

11.00 

46 1 

1630 

138 11,40 

368 

11.00 

47 

850 

139 11.40 

390 

15.00 

48 14.40 

141 12.10 

393 

12.50 

50 

2.50 

145 13.40 

490 

12.00 

51 

2.50 

147 19.50 

75 


53 

2 50 

148 13.30 

451 

6.90 

54 

250 

15C 20.80 

542 

6.90 

60 

2.50 

151 

8.00 



70 

4,70 

153 

8.00 





154 17.40 




MOTOROLA 


MC 



1100 

15.00 

1310 


20 

2801 

24.00 

1312 


29 

2955 

16.00 

6800P 

69 

3055 

14.00 

6802 


105 

MPSA 


6502 


153 

05 


3.50 

6821 


39 

06 


3.50 

68A10P 

39 

13 


4,30 

6850 


62 

20 . 


3.40 

6820 


58 

55 


3.50 

6845 


312 

56 


3.70 

6852 

109.80 

MPSL 


6875 

59.00 

01 


3.30 

7805 


7 80 

51 


3.30 

7812 


7.80 

MPSU 


7815 


7.80 

01 


5.00 

7824 


7.80 

05 


5^50 

7905 


7.80 

06 


5.50 

7912 


7.80 

10 


9.70 

7915 


7,80 

51 


5 54 

7924 


7.10 

55 


5!so 

M0 



56 


7.50 

8001 

22.00 




8002 

24.00 



8003 

25.50 

1000 

3.00 

MJ 



MZ 



802 

46.00 

2361 


6.40 

901 

19.50 

8 T 26 

14.00 

1001 

17.50 

8 T 28 

19.40 

2001 

21,00 

8 T 95 

13.20 

2500 

20.00 

8 T 97 

13.20 

2501 

24.50 

8 T 98 

13,20 

2955 

12.50 

8 T 96 

13,20 

3000 

18.00 

2101 

18.00 

MJE 



I 2101 


340 

10.00 

' 0 


18.00 

370 

11.40 

1 2708 


520 


6.50 

0 


89.00 

1090 

17.00 

1 2716 

N C 


NATIONAL 

301 7.50 337X30.00 

305 24.10 348 23.20 
307 9.00 3« « » 

300 13.00 377 20,10 

309 10.00 378 31.00 
309*40,00 380 19.00 

310 20.30 381 10.00 

311 14.20 382 19.80 
317T 22,00 304 32 00 
317K 40.00 386 11*0 
318 30.40 387 12.50 
320 32.00 391 26.00 

323 37.00 555 4.80 

324 11.00 561 33.00 


LM 

566 27,00 
566 30.00 

709 6,00 

710 8.00 
720 36,00 
723 12.50 

725 35,00 

726 §9.00 
741 3.50 

747 10,20 

748 10,20 

761 19.0 

1458 9,00 
3900 11,00 


APPAREILS MESURES 


FKRRO 

MACNFT. 

EC4 

ECi 

X oft metre 

6 . 10 . 1 ' V 

42.50 

46.00 

30. 60. 150 V 

45,75 

50.00 

250. 300 V 

5«.00 

63.00 

AmperrOKtrn 



1. .3 A 

41.00 

44.70 

6 . 10 A 

OT.75 

42.50 

15. 30 A 

52.50 

46 JW 

50. 100. 250. 500 mA 

41.00 

46.00 


• 5“ 


MJiemfHiuc VI -METRE 

I tn.iJ en dB Po\Mbililc 
| dccbur (vii tian>(virci*cc 
SenMbihlc -MCI 
Impedance KM) It 
1 Dim du cadre ; *0x45 

Pm.40.50 1 

Aicc eclamiitc 45.00 t 


MAt, MUVIK Vl-MfcTRK 
rn dB. cituleur - Champagne - .. 



DIVERS 

ESM 

Lf 

1 

231 

32.00 356 

14,00 ( 

L 

367 

14,00 ( 

146 

14,00 $ 

( 

147 

25.00 5666 34.80 

200 

16.00 5768 38.00 j 

ID 

SAS 

I 

no 

50.00 560 

28,00 

ill 110.00 570 

28,00 , 

120 

96.00 SO 

1 

121 

99.00 41P 

14.50 1 

IX 

99.00 42P 

15.50 


TL 

9.00 
7.00 
002 11.00 


3674 39.00 
UAA 



C MOS 


CO 


4046 

15.90 

4000 

2.10 

4047 

14.20 

4001 

2.10 

4049 

5,10 

4002 

2.10 

4050 

5.90 

4007 

2.40 

4051 . 

14.00 

4008 

15.40 

4052 

16,20 

4009 

7.90 

4053 

10.20 

4010 

7.10 

4055 

18.00 

4011 

2.60 

4060 

17.10 

4012 

2.00 

4066 

7,40 

4013 

6.00 

4068 

16.20 

4015 

14,10 

4X9 

3.10 

4016 

5.90 

4070 ... 

6.10 

4017 

12.30 

4071 

3.60 

4018 

29.90 

4072 

3.10 

4019 

6.60 

4073 

3.10 

4020 

15.40 

4075 

3.60 

4021 

8,00 

4078 

3.60 

4023 

2.40 

4X1 

3.60 

4024 

18.30 

4082 

3.60 

4025 

2.40 

4086 

6.50 

4026 

23.70 

4093 

23.11 

4027 

5.10 

4094 

13.50 

4028 

9.60 

4098 

9.00 

4029 

12.30 

4511 .... 

23.10 

4030 

6,00 

4518 

24.01 

4033 

15,00 

4520 

24.00 

4035 

15.20 

4528 

18.90 

4036 

39,00 

4536 

56.50 

4040 

16.20 

4538 

26.90 

4042 

13.30 

4539 

27.60 

4044 

15.70 

4585 

15.10 

DIODES, 

PONTS 

AA 




119 

0.70 

4X5 

1.20 

BA 


40X 

1.30 

102 

2.00 

4X7 

0,90 

217 

0.00 

4148 

0.30 

214 

0.00 

914 

0.50 

126 

3.00 



127 

3.00 



BY 

PT 


179 

5,00 

1A 


188 

2.20 

IX V . 

2.70 

206 

1.80 

1 A 


227 

2.20 

200V 

3.00 

0A 


1 A 


90 

1,50 

6 XV 

4.20 

TOO 

1.00 

2A 



1.90 

2XV . 
2A 

9.50 

4001 

0,90 600 V 

11,00 

4002 

0.90 10A 


4003 

0.90 2 XV 

25.00 

4004 

0.90 ?5A 


4X5 

1 20 4XV 

29.00 


ZENER 
0.4 W 1.20 


3.6 V 

6.8 V 

11 V 

20V 

3.9 V 

7 5V 

12 V 

22 V 

4.7 V 

8.2 V 

13 V 

24 V 

5.1 V 

9.1 V 

15 V 

27 V 

5.6 V 

10 V 

18 V 

XV 
39 V 


1 W2.00 

3.6 V 

68 V 

11 V 

20 V 

3.9 V 

7.5 V 

12 V 

22V 

4,7 V 

8.2 V 

13 V 

24 V 

5.1 V 

9.1 V 

15 V 

27 V 

5 F V 

10 V 

18 V 

XV 




39 V 


5 W 

5.00 


5.6 V 

12 V 

24 V 

IX V 

9.1 V 

15V 

27 V 

IX V 






Cl SPECIAUX «EXAR 

XR 1310. Ddcodeur FM sidfdo 37.60 F 
XR 2206. Gdndrat de lonctions sinus 
rectangul. dents de soe Frtq de 
0.5 Hz 8 1 MHz. disiors < 0.5 % 
AMmert 26 V 63.00 F 

XR 2207. VC0. Fr 6 q de 0 i 1 MHz 

-F 

XR 2200 75 F • XR 4130 15.00 F 

XR 2240. Mmutene programmable 
Gamme de progr de i psi ptusieurs 
lours Trfcs grande stability Alimenta¬ 
tion 44 15V 37.00 F 

RETIC0N. SA0 1024. Ligne 4 retard 
115.00 F 

Notice d apptica: lourme avec cheque 

GENERAL RYTHMES SGS 

iFoomrs avec note d application) 
M252B1 120 F - M 253 Bi 150 F 


I CM 7038 
I CM 7045 
ICM 7207 
•CM 7208 
fre-mitre 
ICM 7209. 
ICM 7226 
Ooartz p 
I CL 8038 
pric 

AY 10212 
AY 31270 
AY 31350. 
24 airs de 

AY 38603 


INTERSIL 

B de Temps . 
Timer eftrono . 

. Gdndtat de frig 
Com pi fmpms 

Gdndrat. de frdq 
Friq 10 MHz 
gdndr de irdq 
Gdndr de tone* I 

Gl 


81.00 F 
159.00 F 
60.00 F 

290.60 F 
33.00 F 
280.00 F 
75.00 F 

de 

63.00 F 


.92.00 F 
119.00 F 


99.00 F 
.110.00 F 


CONDENS. PROFESS. 
SAFCO FELSIC 030 


2 200 m F 
4 700(i F 
10 000 M F 
22 OOOm F 


40 V 

63V 

IX V 

— 

43 50 

— 

46,00 

62.50 

78.X 

71.00 

87, X 

155.X 

105.X 

— 

327,50 


CONDENSATEURS 
1* CHOIX 


63 V 

68 1 .X 

10 1.20 

nF 

82 1.X 

15 1.20 

2.2 0,60 

mF 

22 1.20 

4.7 0.K 

0.1 1.X 

23 1.20 

6.8 O.M 

0,15 1.40 

47 1.20 

8.2 0.X 

0.22 1.40 

47 1.20 


0.33 1.40 

68 1.31 

250 V 

0.47 2.20 

Mf 

nF 

0.68 2.M 

0.1 1,30 

10 O.M 

0.8? 2.X 

0.15 1.70 

15 O.K 

1 3.10 

0.2? 1.70 

22 0.X 

IS 4.X 

O.X 3.X 

27 0.X 

2.2 4.K 

0.47 3.K 

33 O.X 


0.68 4.K 

47 O.M 

4XV 

1 4.X 

56 1.M 

nF 


CHIMIOUES MINI SIC 

16 V 

4.7 1.20122 1.48 

uF 

10 1,20 

X 1.40 

1 1.20 

22 1,20 

47 1,40 

2.2 1.20 

47 1.20 


4 7 1.20 

68 1.20 

XV 

10 1,20 


mF 

22 1,20 

40 V 

1 1.40 

47 1.20 1 

Lf 

2.2 1.40 

•X 1.20 1 

12.2 1.40 

4.7 1.40 

25 V 

, 4.7 1.40 


uf 

1 6.8 1.40, 

10 1,40 

2 2 1.20 1 

110 1.4012? 1/3 


NON POLARISES 
25 V 12.2 1.60122 1.60 

mF 4.7 1.80 47 2.20 

1 1.60 10 1.60 100 2,20 

1220 2.20 


16 V 

mF 

47 

100 

220 

330 

470 

1000 

2200 

4700 


CHIMIOUES CMF 
40 V 

nf 
47 
100 


1.60 

1.60 

1.60 

1.60 

1.60 

3.00 

4.80 

7.20 

15.00 


25 V 
mF47 
100 
220 
470 
1000 
2200 
4700 
10000 


1.70 

1.70 

1.70 

2.20 

3.60 

6.00 

9,30 

19.00 


220 . 
470 
1000 
2200 
4700 .. 
63 V 
mF 10 
22 
47 
100 
220 
470 
1000 
2200 
4700 . 
100 V 
(iF 1000 
2200 


1.10 
1.00 
1.10 
3.00 
4 60 
9.00 
13.00 

1.00 

1.00 

1.80 

2.00 

2.00 

4.50 

7.20 

11.01 

20.00 

11,20 

20.00 


SPRAGUE 4 700 (J. 100 V Conden- 
sateurs cytmdriques Sorties par vts 
ham 110 mm. 3 65 mm 39,00 F 


CONDENSATEURS TAHTALE 


35 V 


--'M 

11,15 

0 . 68 (i 

4.15 

47 m 

20.X 

1 M 

4.15 

68(1 

15 V 

2.2 m 

4.55 

68 m 

11.10 

Cm 

4.55 

20V 


lOu 

11.15 

IX M 

19.25 

TANTALE• 

35 V 

■GOUTTE 


0.47 fi 

2.10 

10 M 

3.45 

0 . 68 (i 

2.10 

22 m 

9.M 


2.10 

47 m 

15.K 

1.5(i 

2.10 

25 V 


2 . 2 m 

2.10 

68 m 

14.45 

4,7(. . 

2.75 

16 V 


6.8 m 

2.75 

IX M 

14.45 


APPAREILS DE MESURES MAGNETO-ELEC- 
TRIQt'ES CLASSF. 2,5 


Dim. 

66 * <J 

KOxM 

105x79 

50 mA 

154,00 t 

I5X.00 F 

161.X F 

100 mA 

125.X 1 

IJO.X F 

I35.X F 

250 m A 

II9.MF 

I2J.X F 

127 .X F 

500 ,1.4 

U7.X F 

I22.X F 

I25.X F 

1 mA 

114.00 F 

IIB.X F 

I22.X F 

10 mA 

1I4.M F 

1 IH.00 F 

I22.X F 

1 A 

121.00 F 

I25.X F 

129.X F 

1 A 

121. X F 

I25.X F 

I29.X F 

5 A 

121.00 F 

I25.X F 

I29.XF 

15 V 

121.X F 

I25.X F 

I29.X F 

30 V 

121.00 F 

125.X F 

I29.X F 

60 V 

121.00 F 

I25.X F 

12V.X F 

3X V 

I24.X F 

128.X F 

132.X F 

500 V 

124.00 F 

128.X F 

I32.X F 

1 mA.udr.in 
grjduc cn JH 

I07.X F 

III.XF 



SUPPORTS POUR Cl 

8 . 14 Dr 1,20 F 24 br 3.00 F 

16 Or 1,50 F 28 br 

18 br 40 br 5.80 F 


*E5TStances— 

A COUCHES METAU . 1 7 W. 2 % 

Pnx 4 I'unite 0.65 F 
Par 10. mime valeur 0.55 F 


TRANSF0. T0RIQUES 


n 

n 

U 

Kll 

Ml 

Kll 

4.7 

27 

IX 

1 



5.1 

X 

180 

1.1 

11 

110 

5.6 

33 

200 

1.2 

12 

120 

6 ? 

X 

220 

1.3 

13 

IX 

6.8 

39 

240 

1.5 

15 

150 

7.5 

43 

270 

1.6 

16 

IX 

8.2 

47 

3X 

1.8 

18 

180 

9.1 

51 

330 

2 0 

20 

2X 

10 

56 

360 

2.2 

22 

220 

11 

62 

3X 

2.4 

24 

240 

12 

68 

430 

2.7 

27 

270 

13 

75 

470 

3.0 

30 

3X 

15 

82 

510 

3.3 

X 

330 

16 

91 

560 

3,6 

% 

360 

18 

1 D 0 

620 

3.9 

39 

3X 

20 

110 

680 

4.3 

43 

4X 

22 

120 

750 

4.7 

47 

470 

24 

IX 

020 

5.1 

51 

510 


150 

910 

56 

56 

560 




6.2 

62 

620 




68 

68 

680 




7.5 

75 

750 




82 

82 

820 




9 1 

9' 

910 




10 

IX 

1 Mil 


A COUCHES 5 % 

Vateurs normahsies de 2.2 It 4 
10 M1114 « V2 watl piece 0.20 
A PART1R DE 100 PIECES : 0.15 F 
(Minimum par valeur: 10 pieces) 

1 man 0.40 F • 2 watts 0.50 F 
Tomes vaieurs normaltsees en stock 

AJUSTABLES 

Vaieurs normalises 4/10 n I 
1 Mil 1.50 F 


MICROPROCESSEURS 

RAM stalique 

MM 2101 

31,90 F 

2114 59 F 

MM 2102 

—18 F 

5101 49 F 

2147 

IX F 

EPROM 

6810 P 

39 F 

2708 72 F 

2708-6- 

55 F 

2716 . 


180 F 

RAM dynamique 

4116. 250 nS 16 K pa/ 8 . 

52 F 

MICROPROCESSEURS 


8080 A 49 F 1 

I 8085 A 

115 F 

58X 69 F | 

16802 

IX F 

PERIPHERIES 



6821 P 39 F 

XX P 

39 F 

8212 32 F 

8214 

58 F 

8216 29 f 

8224 

53F 

1275 390 F 

8755 

490 F 

TRIACS 


400 volts. 60 amp : 

3.70 F 

Par 20 3,20 F 

- Par IX 

3 00 F 

4X rolls 10 ampi/es 

11 F 

Par 5 9 F 

• Par 20 

8 F 

DIACS 


U ><8 2.20 F - Par 5. r unrtl 

1 1.X F* 

LED 


0 3 at 05 


Jaune ou vert 1,70 F 

Par 10 

1.20 F 


Rouge 1.20 F 

-Pa# 10 

1 .KF 

Coupleur opto 


MTC 2 : 12.50 F 

• MTC 6 : 

21.K F 

Support* da LEO m#ai 

cn 3 mm 2,10 


En 5 mm 3.M F 


LED 


Rectangelaira 7.5 1 8 

Rouoe 

2.70 F 


V« 1 . iaune. orange 3.20 F 


NOS PROMOTIONS 


CONDENSATEURS 
CERAMIOUES (LCC) 
Vaieurs : 1.5 - 3.9 - 4.7 - 8.2 -10 - 
18 - 22 - 33 - 47 - 68 - 82- 100- 
220 - 390 - 560 - 820 - 1 OOO - 
2 200 pF 

PR IX : 2 F les 10 (par valour) 


CHIMIOUES 

1 

22 mF 16 V 

0.30 < 

22 m F 25 V 

O.M 1 

47 m F 10 V 

0.40 

47 m F 40 V 

O.M 

47 mF IX V 

1.X 

47 (iF 250 V 

1.30 

100(|F 10 V 

O.M 

220 mF 12 V 

0.80 

220 mF 16 V 

1.30 ' 

1 000 zF 16 V 

1,80 

1 OOO m F 25 V 

2.X 

2 200 mF 10 V 

3.00 

4 7X m F 10 V 

3.M 

AFFICHEURS 


7 segments, anode comm . 11 mm 

Pri* i r unite 

15 F 

Par 4 I'unltd 

12 F 

LES INTROUVABLES 

SN 78477 . 

.37 F 

LM 136X . 

18 F 

ULN 2003 . 

16 F 

SAA 1058 . 

35 F 

SAA 1070 . 

119 F 

RAM 4116. 250 ns. par 8 P*ce 

52 F 


TRANSFORMATEURS 
D ALIMENTATION 
PrUnalre : 110220 V Secon¬ 
der. : 12 V. 2 A (60 VA). 

Dim. : 50 x 50 x GO mm 
Prlx. . .29 F 

MOOELES - MoulAt - 


bornas A vis Dim. : 
i mm. 19 F 


Prlmelre: 220 V. 

Seconder. 2x15x*6V-1 A 
Dim. : 60x45x50 

.14.50 F 


TRANSISTORS - Cl 
Ampll 741. Plica 3.50 F 

Les 10 price. 30.00 F 


CIRCUIT INTEGRE 

TDA 2004 

Ampll stirio 2 x 10 W ou 20 W 
mono 

1.32 F 


REMPLACEZ VOS PILES PAR DES BATTERIES 
AU CADMIUM-NICKEL RECHARGEABLES 


I 


ITT 

R 6 

R 14 

R 20 

Tens nom 1.2 V 
0mm 

14.5 

20 

X 

L mm. 

X 

X 

61 

l mA 

5X 

18X 

40X 

Courarx max de 
charge mA 

X 

180 

4X 

Prii. pice 

9.X 

31 M 

55.W 

Par 4 pice 

7.K 

29 00 

49.X 


Chargeur de batteries, uni- Chargeur pour 4 batteries 
versel pour 2 ou 4 batteries R6 34 F 

formal R6. R14. R20 75 F Batterie A pression type 

Par quantiles. 6 F 22.9 V 51 F 

nous consulter! Chargaur da batteries 45 F 


POMPE A DESSOUDER 


GRIP-FIL 


Rouge ou noir L unite 23 F 
Petit modile, rouge ou non 
av embout an tiflon 53,00 F L unite .14,50 F 


PROMOTION LAB-DEK 

Boites de circuits connexions 


TOUS LES PRODUITS KF 



Contient t 


• 1 boite de diteralf - 3 plaques cul- 
vries XXXP - 3 fault lets de bandea 

• 1 stylo • Marker • • 1 sachet de par- 
chlorure - 1 coffret bee 0 graver 

- 1 atomlseur de varnis + notice 87.00 


• N« 2 contient : 1 PERCEUSE ELEC- 
TRIOUE A PILES + 5 outlls 

- 1 bolte de diteralf - 3 plaques cul- 
vries XXXP - 3 fault lata da bandit 

• 1 stylo • Marker . - 1 sachet de per- 
chlorure - 1 coffret bac 0 graver 

- f.'atomiseur da vemla + notice 149.00 



330 contacts 49 F 
500 contacts 65 F e 1000 : 123 F 


CELLULES 

S0LAIRES 

0,5 v 

815 mA 

N0UVELLE 

TECHN0L0GIE 

par 12 pieces 

34 F/piece 

ci I'unit639 F 




Stcead 

V 

5 

8 

St 

8 

8 

8 

S 

8 

2X6 




• 

• 

• 

• 

• 

2X10 





• 

• 

• 

• 

2X12 







• 

• 

2X15 






• 

• 


2X18 









2x20 









2X22 









2x20 




• 





2x30 









2x35 

u. 

u. 

Ik 

ik 

ML 

LL 

u. 


12 

20 

S 

S 

s 

R 

2 

2 

a 

i 

24 


-- 


- 

- 




35 

40 

i 

1 

§ 

i 

3 

0 

IM 

3 

I 

Ui 

E 

44 

M 

i 

I 

i 

i 

1 

Z 

3 

i 

z 

3 

52 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

- 

60 

70 

i 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

0 


71 

11 

93 

IX 

106 

12 $ 


Haet. 


S3 

X 

35 

35 

4S 

90 



2 x 35 V 470 VA 360 F 
a Ne sont pas dispombles 

PROMO 

MINIPERCEUSE 
ALIM. 9 0 12 V 
+ 2 MANDRINS 
+ 1 FORET 
- BATI-SUPPORT 

LE TOUT 

89 F 

• COFFRET N* 1 



- 3 mandrlns 
3 0.1 0 2.5 mn. 9 outils-accessoiras pour 
percer. meuler. dicouper ou polir coupleur de 
piles. L ensemble 129 F 

. COFFRET N* 2 
Identique au coflret n* 1 
+30 outlls-accessoires.185 F 

LI SATI-SUPPORT de perceuae (gravure 
cl-deaaua) . . . 49 F 

FLEXIllf pour MINI-PERCEUSE . 45 F 

• FERS A SOUDER • 


• ANTEX. Far o« precision pour micro- 
soudure. circuits Imprimis, etc. 

Type G. 18 watts. 220 V 89 F 

Type X. 25 watt s, 220 V « f 

FERS A SOUDER - JSC - 

Far 0 souder 15 W. 220 V avec 

panne longue durie. 

Support universe! 

Panne longue durie. 

Fer 0 souder 30 W. 220 V 
avec panne longue durie 
Pmce pour extraire 
les circuits intigris 
Psnne pour dessouder 
les circuits mtegris OIL 


62,00 F 
37.00 F 
18,50 F 
55.80 F 
67.00 F 

43.25 F 

121,90 F 


REVOLUTIONNAIRE ! 

FER A SOUDER 40 W 
SANS FIL, Nl COURANT 
\ Le • Wahl • lao-tlp se 

• recharge automatiqua- 

recharge automatiq sur 
secteur 220 V an 4 h. 
• Soude Immidlatement 
60 4 50 points de sou¬ 
dure sans recharge 
• Eclairage du point de soudure 
Llvri avec son socle -e qc C 

chargeur et 2 pannes 1 ' 




SEM 

Sine submimature 220 V. 15 W 
Sine subminiature 220 V. 5 W 
Sirle Eurosem. 220 V. 32 W 
SArie Eurosem. 220 V. 42 W 


86,00 F 
86,00 F 
72.00 F 
73.50 F 


SOUOURE 60 % 1010*. bobme de : 
45g 12,00 F;100g 19.00F;500g 96.00F 


Demiere minute! 

COMPTE TOURS 
ELFXTRONIQUE 

Special moteur Dirsd 
(hnmoioguel. AfYIchage par LKD : 

380 F franco 

1 iwvuuvvuvwMvwwwwwsiw 


TROIS MAGASINS A VOTRK SERVICE : ACER, REUILLY, MONTPARNASSE COMPOSANTS 


f ENVOYEZ-MOl 

VOTRE CATALOGUE J 

Decoupez ce bon et envoyez-le 
a I’une des 3 adresses 
I L’i-joint 10 F (participation aux frais) I 

i NOM . 

| Prenom . I 

■ n°.rue.| 

_ Code postal.... 

■ ViUe . J 

'*225 


AmpU 2 • 25 


Milgrr nw UikLs impiirtMlt. unr rupTurr d'apprwOUwinrmral nl loujourt puuibk. Dam ce cat. num imii informerum dn deiai a prrsotr Pru rlaMu an I" juin 1991. 


r m* (ft 1 ) 
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< CONTROLEUR 

CENTRAD - 819 (J 


TOUS NOS CONTROLEURS SONT LIVRES AVEC 140 RESISTANCES (valours courantes) Resistances 12 W a couche 5 %' 5 ELEMENTS par valeur de 10 11 a 1 M I! 

V' 



Avec etui. 

20 000H/V con tint!. 4 000ft/V 
alternatif. 80 pmnx' de mesu¬ 
re'. I.ivre avec cordons el pdf' 

Prix . 365 F * port I* F 


CONTROLEUR 
CENTRAD - 310 - 



Avec etui 

20 000 11/V continu. 4 000 ftV 
alternatif 48 gammc' de mesu- 
rev I ivrduvec cordon'et pile' 

Prh .F * port IS F 


CONTROLEUR 
CENTRAD - 312 . 





Avec Mui 

20 000 U/V continu. 4 000 fW 
alternatif. 36 gamme* de mevu- 
re*. Liv ri a\ ec cordon* et pile' 

.229 F - port 19 F 


MULTIMETRE 
NUMERIQUE 
« FLUKE a 8022 






2000 

point* 

cristau* 

liquidc* 


V - 5 c-nl. 200 mV a 1000 V — 
* cal. 200 mV a 750 V. z entree 
10 Mfl vlOOpF. | - et— 4 cal 
2mA 4 2A. Re*, 6 cal. test 

diode .1 160 F * port 19 F 

8020 .1440F * port 19 F 

8024 . 1915F * port 19 F 


NOUVEAU 

KREQLENCFMKTRE 
Affichage LED 8 digit*. 
Alimentation : 4 piles 1.5 V 
UK’ 1 

20 Hz 4 10 MHz 2 gammes 
sensibility 10 mV. 

Prix.9S# F + port 19 F 

VOC 2 

20 Hz 4 600 MHz en 3 gammes 
Sensib. : 10 mV jusqu‘4 
100 Hz. 70 mV jusqu'a 
450 MHz - 150 mV jusqu'a 
600 MHz. 

Prix.1300 F + port 19 F 




PROMOTION 

ALIMENTATION 
STABILISER ELC 

• Tension reglabie de 2 4 15 V 
contrdlc par volt met re. 

• Intrnstr reglabie de 0 4 3 A 
contrdlc par ampere mitre. 
Protection contre les courts-cir- 
cuita. 

Prix .399 F 


TESTEUR 

TRANSISTORS ELC 


CONTROLEUR 
VOC 20 


CONTROLEUR 
METR1X - MX 001 



20 000 U/V continu. 5 000 U/V 
alternatif 41 gammc* de me*u- 
re*. Cadr.m miroir. anti* 
surcharge' Livr* avec cordons 
et piles, avec etui 
Prix .220 F * port 19 F 


CONTROLEUR VOC 40 



Avec etui. 40 000 U/V continu. 
5 000 ft/V alternate. 43 gam 
me* de mesure*. Livri avec 
cordon* 

piles .*75 P + port 19 F 

En kit 245 F v port 19 F 


CONTROLEUR 
ISKRA -UNIMER 33. 



20 000iliV continu. da**c pre¬ 
cision 23 7 gjtmme* de mesu- 
re*. 33 calibre*. dB-mitrc 

Prix .322 F ♦ port 19 F 

CONTROLEUR 
ISKRA - UNIMER 1 - 



200 000 U/V continu. Amplt in 
,orporc. Precision classe 23 
protection fusible 6 gammes 

PH* .497 F port 19 F 

CONTROLEUR 
ISKRA * US 6A. - 

PH* . 237 F . port 19 F 


CAPACIMETRE BK 

B§l 


BK 820. Affichage digital. Fre¬ 
quence de 0.1 pF a I F en in 
v.imme*.Precision03 T >. Alim 

PH* . . .1230 F ♦ port 19 F 
NOUVEAU : BK 830 

Gammc autom. de 0,1 pf 

PHx ....1881 F + port 19F 



TE 748. Verification enet 
hors-circuit FET. thyristors 
diode* et transistors PNP ou 
NPN 

.223 F ♦ port 19 F 


> 

A " 


TESTEUR 
TRANSLATORS BK 


Ss Ac V \ 

BK 510. Trt* grande preci¬ 
sion. Contrdlc de* semi- 
conduct. .enfet hors-circuit 
Indication du coilecieur. 
Jmetteur. base. 


PHx-1124 F ♦ port 19 F 


1A! 


Multimetre* digiuux BK 

2815. 1 528 F port 19 F 
2845. 1 611 F port 19 F 
Frequence metre 520 MHz BK 
1850. 1 527 F port 19 ( 

V 


echeile 
lens. cont. 
Tens, altern 
Int. cont. 

Int altern. 
Resist 


0.1 V A 1600 V 
5 V a 1600 V 
50 mA 4 5 A 
I60 m A 8 Ij 6 A 
2 11* 5 MU 
20.000 U'V continu 
PHx .346 F 


19 F 


CONTROLEUR 
METR1X - MX 453 . 

PH* .558 F + port 19 F 

CONTROLEUR 
JX - MX 462 - 



Echeile 

Tension continu 13 A 1000 V 
Ten*, alternate 3 4 1000 V 
Int. continu 100 mA a 5 A. 

Int alternatif 1 mA 4 5 A. 
Resistance 5 U 4 10 MU 
20 000ftfV com el ill 
Prt*.644 F • port 19 F 


CONTROLEUR 
METRIX - 202 B a 



Ten*, cont. 50 mV 4 1000 V 
Ten*, alternatif 15 4 1000 V 
Int. continu 25 mA 4 5 A. 

Int. alternatif 50 mA 4 5 A. 
Resist. I0U 4 2 MU 
Decibel 0 4 55 dB 
40 000 n/V continu 
PHx. 981 F * P«t 19 F 


TESTEUR DE TENSION 
± 6, 12, 24, 110, 220 
et 380 V 



Atfichage pnr LED. Continu et 
alternatif. r 6. 12.24. 110.220 
et 380 volts 

PHx .86 F 


t 19 F 


MULTI METRE 
METRIX 



MX 515 
et MX516 

• 2 000 point* »ur le MX 516 indi 
catcur sonorc de court-circuit en 
ft metre. 

• 5 cal. V — 200 mV 4 1000 V 
HO Mfl). 

• 5 cal. V - 200 mV 4 1000 V 
10 Mft lOOpF). 

• 5 cal. I — 2 mA 4 2 A. 

• 5 cal. I » 2 mA 4 2 A. 

• 6 cal ft 200 ft 4 20 Mft. 

515 : 1138 F + port 19 F 

516 : 1234 F -*■ port 19 F 

: 752 F - port 19 F 

Etni pour 502 : 60 F 


MULTI METRES 
DIGITAUX 
SINCLAIR 


11 , 


• DM 235. • DM 350. 

2 000 point* 2 000 points 

776 F 1 128 F 

• DM 450. 20 000 Points 

- port 22 F 1528F ^ 


MULTI METRE 
ELECTRONIQUE 
PANTEC -PAN 3003 
I MI) et — 


V' 



3 calibre* 

A <v ct t I mA 4 5 A 
V #V et - 10 mV 4 1 Kv 
R 10 ft a 10 Mft 

sur une seule echeile 

LIN’EAIRE 

PH* ... 646 F port 19 F 


CONTROLEUR 
PANTEC 
- DOLOMITI - 



Universel. Sensibility : 

20 kft V - et-A4- 
39 calibres426 F - port 19 F 
USI avec VBF. M F. mF - F. 


TRANSISTOR 
TESTER PANTEC 



Contrdlc fetal de* diode*, 
transistors ct FET. NPN. 
PNP. cn circuit *an* demon- 
(age. 

PHx .329 F * port 19 F 

CONTROLEUR 
PANTEC -MAJOR 20 K- 

PHx .329 F ♦ port 19 F 

CONTROLEUR 
PANTEC MVIOR50K. 


41 calibres447 F 
Avec USI 
** calibres 565 F 


GENE, SIGNAUX 
RADIO TV 
- USI JET - 


Frequences fondamentaie*. 

I kHz a 500 kHz Harmuni 
ques jusqu’a 500 MHz 

H.78 F port 19 1. 



PROMOTION 
DOLOMITI USI 

Protege par rettis 
Mimes caracteristiques 
Qua Oolomiti - generates 
BF 20000 ftfV CO AC 
Avec mF. mf. F. 53 call* 
bm. Capaometre 


A Prlx 430 

> + Pod 19 F aJ 

>-—^ 


GENERATEUR HE 
VOC 

n 



Heter Voc 3. 6 gammes de 
100 kHz & 30 MHz. Tension 
de sortie de quclque* /* v a 
W0 mV reglabie par double 
.itt£nuateur. 

PHx . 930 F - pert 32 F 



GENERATEUR BF 
VOC 3 
rix ....1199 F 


- port 32 F 


GENERATEUR BF 
VOC 5 
rix . . .1830 F 



DIP-VCX:. Ondemetie C»e- 
nerateur de marquage. Frt- 
quenoemetre. Mcsurcur dc 
champ. De 700 kHz & 
250MHz en "’gammes 


ALLMENTATIONS 
STAB1USEES VOC 


Lecture tension et courants-gal 
vanom Vftc AL3. 2 4 15V 2 A 

PHx . 440 F 

VOC AL 4. 3 4 30 V. 1.5 A 

PHx . 530 F 

VOC AL5.4 a 40 V reglabie de 0 
4 2 A. 

PHx . 755 F 

VOC AU. De 0 4 25 V Reglabie 
de 0 4 5 A. 

Prlx . 1059 F 

VOC AL7. 10 4 15 V. 12 A 

PHx. 1166 F 

VOC AL8. 

* 12 V. lArJV.JA. 

PHx. 360 F - pert 55 F 

SEME PS. Tension de sortie 
12.6 V. 

PS I. 2 amp 159 F 

PS 2. 3 amp 205 F 

PS 3. 4 imp 229 F 

PS 3 A. 4 amp. 

avec galvanometres 269 F 

PS 4. 5 V. 3 AMP 199 F 

PS 5. 

± 12 V. 03 A i 5 V. 2 A 


LAG 26. 20 Hz a 200 k Hz en 
4 gammc*. Tension dc sor¬ 
tie : 5 V rff. Disiors. : 
< 05 C5 jusqu'a 20 kHz 

PHx ....1023 F - port 32 F 


GENERATEUR BF 
LEADER -Lag 120- 
Prix ... .1850 F ♦ port 32 F 


GENERATEUR BF 

A FAIBI.E DISTORSION 
LEADER - Lag 125- 
PHx ... 3990 F - port 32 F 


- LEADER - 

WOBILATEIR 

LSW 250 . 3 428 F 

GENERATEUR HE 

LSG16. 934 F 

GENERATED FM 
STEREO 

LSG23I 2870 F 

DISTORSlOMETRE 

LDM 170 . 3880 F 

DIPMETRE 

LDM8I5 . 664 F 

MILLIVOLTMETRE 
LMV I8IA 1550 fj 

^GENERATEUR DE^ 
FONCTIONS 
BK 3010 


Signaux sinus., carres, tnangu- 
laircs. Frequence 0,1 4 1 MHz 
Temp* de monte < 100 nS. 
Tendon de calage reglabie F.n- 
trtc VCO permettant la vobula- 
tion. 

PHx .... 1820 F ♦ p«*H 32 F 
BK 3020 

2 MHz 3350 F 

* port 32 E 


FREQUENCEMETRE 
- DE POCHE 
SINCLAIR 
. PFM 200 - 
250 MHz 

Affichage digital 
20 Hz 4 250 MHz 


Alim. 9 V. 
port 19 F 

TF 200 


870 F 


^rt*^^^299^j^-^pori£2^^^^Vff^cnsr hquidc 22901^ 


SUPER PROMO 

MULTIMETRE DIGITAL 


SINCLAIR 
PDM35 
2000 POINTS 

299 F 

+ port |9 F 

Sinclair PDM 35. MixWe 
dc pochc a affichage digi¬ 
tal. 2000 points. Continu 
I mV 1000 V Alt. I V 4 
500 V 





OSCI LLOSC OPES 

C'est a vous 
de choisir 

auv ces (MdBtMCtipes. vous emportem 
I table • I snndc XI + 1 sunde X10 
ou hien iK soot \endtK sans acressnirw* 
* Frais de port : Sow arceowirr* • 55 F 
Aw acerssoire* » 80 F 



Telequipment 

D 1010, 2 x 10 MHz 

Sans accessoire. 3420^ 

avec accessoires. 3720* 

D 1011, 2 x 10 MHz 

sans accessoires. 3800* 

avec accessoires .. 4100* 

D 1015, 2 x 15 MHz 

sans accessoire. 4300 f 

avec accessoires ... 4700* 

D 1016, 2 x 15 MHz 
sans accessoire ... 5090* 

avec accessoires ... 5390* 

D 67 A, 2x25 MHz 

sans accessoire. 9280* 

avec accessoires ... 9580* 

Sinclair 

SC 110, 10 MHz avec accessoires 
Au choix: I table ou I sonde 1990 f 

Trio 

2 x 15 MHz sans accessoire 3780- 
avec accessoires ... 3929 F 

Centrad 

OC 975, 2 x 20 MHz, 

avec accessoires ... 2990 F 

Leader 

TA 508. 2 x 20 MHz. 10 mV 
sans accessoires ... 42(S3 F 

avec accessoires ... 4563 F 

LBO 514.2x10 MHz. Sensib. 1 mV. 
sans accessoires ... 3880* 

avec accessoires .. 3999- 


Hameg 



A\ec les oscilloscopes 
HAMEG, vous emportez au choix : 
soil liable, soil -1 sonde XI + 
1 sonde X10- 


HM 307, 10 MHz 

avec 1 sonde ou I table... I 590 F 
HM 312 8, 2 x 20 MHz 

avec accessoires.2440* 

Nouveau! 

HM 412/5, 2 x 20 MHz 

avec accessoires. 


uIT| 


dS®* 


MULTIMETRE NUMERIQUE 
BECKMANN 

Affichage par cristaux liquidcs. 
TECH 300 Commande par commutateur central 
29 calibre*. 7 function*. Mesure les resistances sur le 
circuit. Contrdie de* junctions 4 scrai-conductcur. 
Xli mentation pile 9 V.T. 695 F 

Type TECH 3020. 1170F • port 19 


CATALOGUE 
DETAILLE 
« MESURES » 
Envoi contre 
10 F 


3580 * 

HM 512/8, 2 x 50 MHz 

avec accessoires. 5830 * 

HM 812, 2 x 50 MHz 

avec accessoires .... 


16158 - 


ATTENTION! Pour eviter le* frais dc contre-rcm 
boursement, nous vous consetllons de regler vos 
commandes integndement < y compris frais de port) sur 
le* base* forfaitaircs CMkssou* pour la metropok : 
C'OMPOSANTS : forfait 19 F. Port grain it pour les 
commande* supeneures 4 280 F. 

H.P.. TRANSEOS, APPARE1ILS de mew re : r*gje 
merit comptant - frais dc port suivant le tableau d- 
dessou* ENVOI CONTRE-REMBOURSEMENT: 
30 % 4 la commande - port * frais de contre-rcm- 
boursement Pour le* PTT 9.20. SNCF : 28,00. 


2 4 3 kg . 25 E 

3 4 4 kg 28 E 

4 4 5 kg 32 F 


04 I kg 
142kg 


19 F 
22 F 


Port SNCF 
0 4 10 kg 55 F 


10 4 15 kg 
15 4 20 kg 


.65 F 


Prix cUblis au 1" juin 1981. VENTE PAR CORRESPONDAN'CE 


acer 

composants 

42. rue de Chabrol. 75010 PARIS 
Tel. : 770.28.31 
C.C.P. 658-42 PARIS 


reuilly 

composants 

79, bd Diderot, 75012 PARIS 
T«. : 372.70.17 
C.C.P. ACER 658-42 PARIS 

. Metro : Reuilly-Diderot . 


montparnasse 

composants 

3, rue du Maine. 75014 PARIS 
Tel. : 320.37.10 
C.C.P. ACER 658-42 PARIS 

. a 200 m de la gare , 


Ouvert de 9'h a 12 h 30 et de 14 h d 19 heures sauf dimanche et lundi matin. 
SERVICE PROVINCE : Tel. 770.23.26 


ACCESSOIRES pour OSCILLO 

KIT SONDE. 2 cables 50 ft (2 x 1.20 m. 2 fiche* 
bananes. 3 fiche* BNC. 2 pointe* de touche. 

2 pinces croco. I adaptatcur BNC-BNC) 125 F 
Sonde* ELC com hi nee* x I et * 10 190 E 

CE1VTRAD. Sacoche pour 774 D.4M F 

HAMEG 

HZ 28. Adaptatcur BNC. Banane.47 E 

HZ 22. Charge de passage (50 ft) 88 E 

HZ 30. Sonde attenuatricc 10 : I Hg E 

HZ 39. Sonde demodulatrice.Ill F 

HZ 32. Cable de mesure BNC Banane 52 F 

HZ 33. Cibfe de mesure BNC HF.52 F 

HZ 34. Cable dc mesure BNC-BNC 52 F 

HZ 35. Ciblc de mesure avec sonde I : 106 E 

HZ 36. Sonde attenuatnee 10 I I l 211 E 

HZ 37. Sonde attenuatnee 100 1. 258 E 

HZ 38. Sonde attenuatnee 10 l<200MH/> 294 E 
HZ 43. Sacoche de transport (312.412.512) 211 F 
HZ 44. Sacoche de transport |307» .. 129 E 

HZ <7. Visierc. 47 F 

HZ 55. Testeur de semi-conducleur*-211 F 

H7. 68. Traceur de courbe* 9*7 E 

HZ 62. Calibratcur 2 110 E 

All Commutateur (4 canaiut 2 110 E ' J 
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REMISE AUX 
PROFESSIONNELS 


KIT ALARME Professionnel 


822 . 24.50 


CENTRALE D’ALARME PNS 01 

Armoire autoprotegde2 fois: k I arrachement 
et a I’ouverture 

4 diodes de contrdle d’installation : 

1 t6moin de mise en service. 2. d^faut batterie. 
3. etat des boucles immediates 4. 6tat des bou- 
cles temporisees 

Chargeur pour batterie au plombs 

Entree 220 V protege par fusible. 

Sortie 11 a 15 Vcc protegee contre les courts- 
circuits et inversions de polarite. Tension continue 
r6guiee. 

Circuits d'entrte : Proteges contre les er- 
reurs de c^blage. 1 entree normalement fermee 
immediate. 1 entree normalement fermee tempo¬ 
rise reglable (entree et sortie lusqu'a 10 mn). 1 
entree normalement ouverte immediate (tapis 
contacts). 1 entree pour bouton anti-panique ou 
pedale d alarme. permet de recevoir en s6rie 
contacts d auto-protection et boucles anti¬ 
sabotage. 

Sorties cTalimentation : pour radars hyper 
frequences, infrarouge, ultra sons. etc. 
Dimension : 260 * 210 « 85 



1200 ’ 

Port 35 F 


o jp o 

i l 

0 n ■ 

mm¥' 



aUr y 1 jr rn 


ill 

aa-— 

! ' 1 

j»ST 

0\ 


a 


FACILITES 
DE PAIEMENT 


ALARME AUTO 
« ULTRA-SON » 

WISE en route impossible, meme avec 
la cie dorigine. 

protection totale 



PRIX: 


550 F 


port mcius 


ACCESSOIRES 

(nous consumer) 

RkMfs hyperlrequences port** 8 m « plus 
Detected miraroupe 10 m w plus 
Barnere mtrtrouge 
Ultra-son contre les rats 
tetecteuroetumte 

CONTACTS de fumfe. de choc encastrt. d 
Bouton antipanmue 
PWale alarme anti-agress<on 
COMMANDS A 0ISTANCE 
8 C*t. 4 code, tongue port* 

CENTRALE PNSu2 el04 
Platine chargeur 
Oetecteur inertiel 
Sirlne 130 08 ires pussante 
Sirete autoaiMnentte. autopn 
Gyrophare - Rash 

Porter «iia avec content W4phon*Qut 

et plaque de rue 

Tape contact 

Sernjre 3 et 5 points 

Batterie 6 el 12 V 

Cotfre-torl 

TAMvttion circuit term* 

Verrou l**4phon.que 

Detecteur u>tra-son<que PNS 600. etc 

CATALOGUE ALARME contre 20 F 


MATRAQUES 
DE DEFENSE 

(avec dragone) 

1° TELESC0PIQUE m6tallique: 
repliee 16 cm, d6pli6e 40 cm. 

Prix . 155 F 

2° S0UPLE. 40 cm, a gaz incor- 
por6 dans la poign6e. 


Prix 

3° NERF de BCEUF 

Frais d envoi 10 F 

B0MBE d gaz neutral 
Prix . 


265 F 
100 F 


sant. 


50 F 


CLAVIER ELECTR0NIQUE 

de mise en route 
ALARME ou GACHE 
eiectrique CODE 
INTERCHANGEABLE k 
volonte avec 
autoprotection et voyant 
de contrdle 

prix 590 F 

Frais port 10 F 


GARANTIE 3 ANS 



SIRENES 


% 

t 


SS51 

Sonority: 

Police amencaine 

• 110 dB - 12 V 

• 0.75 A 

180 F-port 15 F 
SE 21 
d’inttrieur 
type haut-parleur 

• 110 dB 

• 0.75 A 

180 F -port 15 F 
SONORA 
a turbine 
6 lectrom6camque 

• 108 dB 

• 1 A-070 
80 F- port 10 F 

Autres SIRENES 
nous consulter 


TABLEAU D’EXTENSION 
A 4 ZONES MM 4 

Ce tableau permet, a parti r dune cent rale 
d alarme de disposer de 4 zones 



seiectionnables supplftmentaires Voyant 
de memorisation d’alarme et un interrup¬ 
ted de selection 


748 F 


port 15 F 



REVOLVER 6mm 
D ALARME a barillet 

120 F 

Frais denvoi 10 F 

PIST0LET 
D’ALARME 

Automatique 6 mm k bar- 
rette 6 coups, tire des bal- 
M les k blanc ou k gaz. 

Prix . 215 F 

BoTte de 100 cartouches k blanc 40 F 

Boite de 10 cartouches k gaz 20 F 




SANS INSTALLATION 
DETECTEUR AUTONOME PNS 007 


TOUS NOS ARTICLES sont livres 
avec une notice complete de montage 


CENTRALE D’ALARME PNS 03 



Systi 
plet I 


rsteme de protection volumetrique com- 
t logfe dans un coffret imitant une en¬ 
ceinte acousbque. trfes esthetique, livre prftt 
k I utilisation. 

Dimensions : 230 x 330 x 175. 

Mise en service par de special cyfindnque 

desecurite. 

Comprend : Radar hyperfrequence (port6e 
reglable de 0 415 m° — 1 centrale d alarme 
avec chargeur et batterie, alimente par sec- 
teur, permettant une extension dinstalla- 
bon idenbque k la PNS 01 (branchement 
contacts radars, sirenes auto alimentees ou 
non. etc. — Sortie sirenes autoprotegee 
separemen* autoprotection 24/24 h—+1 
sirene eiectromque puissante. — 1 autopro- 
tection du panneau arnere, se place dans un 
placard. — Reglage simple 


(sauf batterie 


2 zones s*toctionnabtos 

ALARME + INCENDIE TRANSMISSION teiephoni- 
que 

Centrale complete, ideale pour PAVILLON et LOCAUX 
COMMERCIAUX permettant l installation (en plus de 
detecteurs d ouverture) protection volumetnque + 
contacts mertiels 

ANALYSEUR D£ CONTACTS INERTlELS mcorpores 

evite le passage inesthetique de cable pour contacts de chocs sut chaque vitre, rempiaces par 
contacts mertiels sur chambranle de portes et tenures 2 regiages de sensibilites a partir de ta 
/ Centrale (circuit immediat + temporise) Voyant de contrite avec memoire i selection permet 

It de localiser en cas de panne ou oeclenchement la zone en alarme) 

ARMOIRE AUTOPROTEGEE par SWITCH * 3 positions FERMANT i cl* 

Contrdto d installation au moyen de LEDS (presence sedeur. mise en service etat des boucles 
immediate et tempons*es) 

Sortie 220 V protege pr fusible Sortie 11 a 15 Vcc protege contre les courts-circuits et 
inversion de polarite 
CIRCUITS D ENTREE 
1 entree normalement fermee immediate 
1 entree normalement termee retard*e 
1 entree normalement fermee pour bouton 

PANIQUE pedale d alarme et autoprotection 24/24 h pour capot sirene extoneure 
Sortie sirenes 12 V Sortie radars hypertrequence. ultra-son. intrarouge, etc. Sortie sirene auto-aiimentee. autoprotegee Sortie 
prealarme pour signadsation vrsuelle ou sonore pendant le temps d entree temponsee Sortie contact auxiliaire pour branchement 
Signalisation visuelle en 220 V/5 amp. (eclairage exterieur et mterieur pendant la duree d alarme). 

Voyant de contrdtos detauts (battene. 220 V et sabotage) 


3600F 


fc^GARA NTIE 3 ANS 

RECHERCHONS REVENDEURS 
dans toute la France 
stock 20 000 F HT minimum 


SORTIE 0 ALIMENTATION 


GARANTIE 3 ANS 


-2 200 F port 35 F 


IR 771 (8 m) 90° angle 



INFRAROUGE PASSIF 

1 570 F Frais de port 20 F 

pour INFRAROUGE portBe 10-15-30 et 50 m 
NOUS CONSULTER 


ANTI 


PNS 300 Hyperfrequence 30-35 

ITI MASQUAGE - AUTOPROTEGE 


m 


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation 12 Vcc p 

^X? ,l0nrn “ q 4 q 0 ^ Reii'd de hntetveniion 
Frequence 9.9 GFV Temp{IJIU , e 


de3a35m 
deO i3 
-10*Ca* 70 °C 


Angle protege 120* 

Circuit d alimentation reguie Fonctionnement contmu Boitier autoprotege 
Le radar PNS 300 poss*de un commutateur qui determine la port*e maxi soit 15 m, 
sort 30 m pour obtemr un reglage tr*s appropne de la port*e. son de 3 k 15 m et de 6 
a 35 m 

En face-avant 5 diodes tod sont plac*es qui servent a la verification du reglage de 
I mtegration ce qui confdre au radar PNS 300 s*cunte d emploi et une rapidite de 
contrdle et reglage 



GARANTIE 3 ANS 


- 2 400 F Port 30 F 


TRANSMETTEUR D’ALARME APTEL300 

(agree PTT) Le transmetteur APTEL 300 est un transmetteur dalarmes capable d appeler 4 
abonnds, par lintermediaire du rdseau teiephomque general 
Les 4 numeros d’appels sont programmes par I'utilisateur. grace a une matrice a vis. 

II signaie la presence d une alarme parmi 4. la distinction des aiarmes 
est realisee par remission de signaux sonores caractenstiques. diffe- 
rents. 

En option, un magnetophone peut fttre raccorde pour envoyer 

1 messageparie. _ q nrn r 

U Dull I (portindus) 



GARANTIE 3 ANS 


HF 25 RADAR 

enfichable autoprotege 



PARIS-NORD-SECURITE 


22, Boulevard Carnot 
93200 SAINT-DENIS 


Port* 25 m x 15 avec 
autoprotection. Reglable. 
Traverse petite cloison et 
vitre, ideal pour pavilion 
alimentation 11 & 15 V, 
consommation 200 mA 

m3Xi - 1 950 F Port 15F 


AUCUNE EXPEDITION CONTRE REM 
BOURSEMENT. Reglement a la com- 
mande par cheque UNIQUEMENT 













































































Devenez celui 

que I’entreprise recherche. 


Le choix d une carrier© ndces- 
site un conseil individuel serieux. 
Gr^ce el l exp^rience acquise 
depuis de nombreuses anndes, 
les conseillers de Tlnstitut Prive 
Control Data sont qualifies pour 
examiner votre cas personnel 
et pour vous orienter face a un 
marche du travail ou les offres 
sont permanentes pour les vrais 
professionnels, meme debutants. 
Les Instituts Control Data 
Depuis plus de 15 ans, dans le 
monde entier, les Instituts Control 
Data ont pour vocation de for¬ 
mer des professionnels aux 
carrieres de I’informatique. Cette 
formation, k titre privy, est une 
rare opportunity offerte par un 
grand constructed, qui contri- 
bue ainsi d une manibre impor¬ 
tant© au d6veloppement continu 
de I'industrie informatique. 

De trbs nombreux seminaires 
Control Data sont ouverts dans 
le monde chaque annbe. 

Tous les Instituts Control Data 
fonctionnent sur le meme mo- 
dele. C’est la preuve du succfcs 
de cette formule original© mais 
sure. 

Les relations industrielles 

Control Data est en contact 
permanent avec les entreprises 
qui utilisent I’informatique ou 


fabriquent et entretiennent des 
calculateurs. 

Cette connaissance des mar¬ 
ches permet d’assurer une 
formation toujours adaptee aux 
besoins en specialistes recher- 
chbs. Ainsi, en rendant nos 
eleves immediatement opyra- 
tionnels, ils obtiennent un taux 
de placement exceptionnel a 
Paris et en province. 

La formation 

Elle est intensive et de grande 
quality. Nous obtenons ce re- 
sultat en priviiygiant la pratique 
et la technique. Pas de superflu: 
tout ce qui est enseigne est 
directement utilisable. La diver¬ 
sity des produits et des matyriels 
expyrimentes (C.D.C. et I.B.M.) 
ouvre k nos yiyves le plus large 
eventail d’employeurs. 

Les mytiers 

Les deux formations principales 
offertes : la programmation et 
I’entretien des calculateurs, sont 
y la base de tous les mytiers de 
rinformatique, car elles concer- 
nent les aspects fondamentaux 
qui permettent de maftriser 
cette technique en profondeur. 
Les techniciens 
de la programmation 
Ils connaissent les langages 
utilises par les ordinateurs afin 


d’executer une tache donnee : 
paye, gestion d un stock, etc. 
Seuls de nombreux travaux 
pratiques permettent d’acqubrir 
le professionnalisme, c’est-y- 
dire la maitrise de I’outil. Sur nos 
ordinateurs (C.D.C., I.B.M.) les 
yiyves sont confrontes aux pro- 
biymes ryels. Ils deviennent 
vite des professionnels. Forma¬ 
tion en 19 semaines. 

Les techniciens 
de maintenance 
Ce sont eux qui mettent au 
point, entretiennent, dypannent 
I’ordinateur. Ils ont une respon- 
sability importante, compte tenu 
de la valeur du materiel qu’ils 
ont entre les mains. Le techni- 
cien de maintenance est le 
spycialiste sur lequel toute 
(’installation repose. Formation 
en 26 semaines. 

Dans I’une ou I’autre spdciality, 
notre enseignement vous don- 
nera une vraie formation qui 
vous ouvrira I’avenir que vous 
souhaitez. 

Nous sommes a votre disposi¬ 
tion pour vous faire bynyficier 
d’un conseil d’orientation, sans 
engagement de votre part. Pour 
cela, prenez rendez-vous en 
teiyphonant au : 340.17.30 k 
M. Rygnier 


INSTITUT PRIVE 
CONTROL DATA 

19, rue Erard 75012 Paris 
Telephone: 340.17.30 


Demande de documentation 


—\ 
R 1 


CONTRpL 

DATA 

Un grand constructed 
dordinateurs 
peut vous former 


Nom:. 

Adresse: 
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BA 243 

140 

SO 436 

5530 

TCA 440 

2210 

BB 104 

530 

TAA761A . 

7.80 

TCA 965 

2180 

B8113 

32 00 

TAA 765A 

1900 

TCA4500A 

27 00 

BFT65 

22.00 

TAA861A 

7.40 

TOA 1037 

1580 

BFT66 

29 70 

TAA 2761A 

11.70 

TOA 1046 

2250 

BP 104 

14.50 

TAA 4761A . 

17.80 

TOA 10*7 .. 

2430 

BPW34 

1450 

TBA 120S 

590 

TOA 2870 

27.80 

L0 57C 

400 

TBA221B 

7.40 

TOA 3000 

31.00 

ID 271 

400 

TCA 106 

2920 

TOA 4290 

2990 

S5668 

3480 

TCA205A 

2510 

TFA 1001W 

4490 

SAJ 141 .. 

42 80 

TCA315A . 

1970 

UAA 170 . 

17.80 

S041P 

1120 

TCA335A 

1970 

UAA 1705 

2560 

S042P 

1480 

TCA345A 

1900 

UAA 180 

17 00 

SOA 565CR 

• SOA 5690ft • TD8 04S3A de |«ul . 


31950 


MARSEILLE 


Ouvert de 9 h a 12 h et de 
14 h a 19 h. saul le lundi. 


EUROPE ELECTRONIQUE 

2, rue Chdteauredon . 13001 
T6I. (91) 54.78.18 - T6lex 430 227 F 


SIEMENS 


NATIONAL 


IF3S6N 

1950 

LM339N 

530 

LM 556 

BOO 

LF 357N 

1050 

LM348N 

1410 

LM 565 

1450 

IM301AN 

3.70 

LM 349N 

1590 

LM 567 . 

148) 

LM 304H 

1650 

LM356N 

530 

LM 799 

520 

LM305H 

750 

LM377N . 

1950 

LM 723 .. 

520 

LM307N 

650 

LM378N 

2920 

LM 733 .. 

1490 

LM3C6N 

800 

LM380N 

11.80 

LM 741 . 

ISO 

LM 309k 

>800 

LM 381N 

1580 

LM 1496 

BOO 

LM 31 IN 

680 

LM381AN 

2B80 

LM 1812 ... 

71.00 

LM317K 

34 00 

LM386N 

980 

LM 2907-8 

19.50 

IM318N 

22 00 

LM387N 

1100 

LM 3080 

B40 

LM323K 

72.00 

IM391N80 

2500 

LM 3066 

BIO 

LM324N 

660 

LM 565 

180 

LM 3900 . 

B90 



T T 

L 



7400 

200 

7437 . 

100 

74141 . 

B70 

7401 

200 

7436 

100 

74154 

7.70 

7402 

200 

7442 

490 

74146 

21.80 

7403 

200 

7445 

1950 

74150 . 

1990 

7404 

220 

7447 

900 

74151 . 

B20 

7405 

220 

7470 

170 

74153 . 

7J0 

7406 

100 

7472 . 

100 

74154 

900 

7407 . 

100 

7473 . 

140 

74155 

7.50 

7406 

240 

7474 

140 

74156 

750 

7409 

240 

7475 . 

520 

74157 . 

7.90 

7410 . 

220 

7476 . 

140 

74160 

11.90 

7412. 

240 

7483 

7.00 

74161 

11.90 

7413 

140 

7485 

930 

74162 

1140 

7414 

560 

7486 

140 

74163 _ 

11.90 

7416 . 

100 

7490 

190 

74164 

1940 

7417 . 

300 

749 Q 

170 

74165 

BOO 

7420 

240 

7493 . 

540 

' 74173 

12.90 

7421 . 

240 

7495 

7.20 

74174 

B90 

7425 . 

100 

74120 

1570 

74175 

BSO 

7426 

100 

74121 

4.50 

74190 

1940 

7427 .... 

100 

74122 

180 

74191 

1940 

7426 

550 

74123 

180 

74192 

B20 

7430 

240 

74125 

190 

74193 

1940 

7432 . 

100 

74126 

390 

74196 

B70 

7433 

520 

74132 . 

520 

74279 . 

7.10 



C/MOS 



4000 

100 

4047 . 

540 

4069 

10D 

4011 

300 

4028 

950 

4070 

100 

4002 

100 

4029 

1550 

4071 . 

3 00 

4007 

100 

403» . 

2450 

4073 . 

100 

4011 

300 

4040 

1950 

4075 . 

100 

4012 

100 

4042 

7.70 

4077 . 

100 

4013 

560 

4043 

1150 

4078 . 

100 

4015 

7.70 

4044 

1150 

4081 . 

100 

4016 

850 

*046 . 

1780 

4093 

BIO 

4017 

580 

4049 

520 

4099 

2250 

4018 

158) 

4050 

520 

4511 

1580 

4019 

1450 

4051 

1540 

4514 . 

2590 

4020 

1950 

4052 

1450 

4516 

1B80 

4023 

200 

4053 

17.80 

4518 

1590 

4024 . 

11.60 

4060 

980 

4520 

1590 

4025 

100 

4066 

480 

4528 

IB 50 


TRANSISTORS 


BC 107B 

IJO 

BC547B ... 

1.00 

MJ3001 .... 

2290 

BC108B 

150 

BC 5468 

100 

2N1613 ... 

270 

BC109C 

IJO 

BCS49C 

1.20 

2N1711 .... 

250 

BC140 . . 

150 

BC557B 

1.20 

2N1893 

200 

BC 141 ... 

180 

BC 5588 

1.20 

2N2218 .... 

220 

BC 160 

170 

BC 559C 

140 

2N2218A ... 

240 

BC 161 

420 

BO 135 . 

180 

2N2219 .... 

1.90 

.BC177B . 

200 

BO 136 . 

410 

2N2219A ... 

200 

BC 1788 

IJO 

BO 137 . 

420 

2N 2222 .... 

1.30 

BC179C . 

220 

B0138 .... 

480 

2N2222A 

ISO 

BC237B 

100 

B0139 .... 

450 

2N 2646 

540 

BC 2386 

IJO 

BO 140 

510 

2N2904 

200 

6C 239C 

IJO 

BO 663 

1950 

2N 2904A ... 

230 

0C3O7B 

IJO 

BO 684 

.11.00 

2N 2905 

190 

BC 3088 

IJO 

BF245A 

520 

2N 2905A. 

200 

BC 309C 

1.40 

BF 2458 

520 

2N 2907 .... 

1.50 

BC 327 ... 

IJO 

BF245C .... 

520 

2N 2907A 

1.90 


—CRT 

BF 2568 

580 

2N3063 

250 

80 337 ... 

IJO 

BUX27. 

5400 

2N 3055 ... 

BOO 

BC 336 

IJO 

MJ 2501 .... 

2500 

2N3819 .... 

190 


SELFS MINIATURES 


1*H . 

BOO 

10*H . 

500 

100 pH . 

500 

Z2*H .... 

500 

22 pH . 

500 

220pH . 

500 

4.7*H.... 

500 

<7 

58) 

470pH . 

500 


MURATA - STETTNER 


Fiitrecefam*owSF04S5 
Filtre ctramtQue SFE 107 MA 
Filtre ctf amiQue SF j 10 7 
FiHreceramioue SFZ 465 
Transducer ultrasonore MA 4CH.IR 
Transducleur ultrasonore MA 40LIS 


mso 

6.00 

1100 

ISO 

3100 

3100 


TIL L S 


74LSOO 

2.40 

741S83 

BIO 

74LS163 

1470 

741S01 

2.40 

74LS85 

7.50 

74LS164 

7.50 

74LSQ2 

2.40 

741S86 

530 

741S165 

750 

74LS03 . 

240 

741 SBC 

410 

741S168 

1580 

741 SO* 

2.80 

74LS92 

1950 

741S189 

1580 

74LS05 

280 

741S93 

910 

741S173 

1470 

T4LS06 . 

2.40 

74LS95 

1150 

741S174 

940 

74LS09 

2.40 

741S109 . 

BIO 

74LS175 

1530 

74LS10 

2.40 

741SU2 

BIO 

741S190 

11.10 

74LS11 

2.40 

74LS113 ... 

BIO 

741S191 

11.10 

74LS12 . . 

2.40 

74LS114 .... 

BIO 

741S192 

11.10 

74LS13 

7.00 

74LS122 

1940 

741S193 

7.50 

741S14 . . 

16.00 

74LS123 

14.50 

741S194 

1200 

74LS1S . 

2.40 

741S125 . 

420 

741S195 

1200 

741S20 

240 

74LS126 . 

7.40 

741S196 

1580 

74LS21 

2.40 

741S132 

590 

741S221 

1450 

74LS22 

2.40 

74LS133 

150 

741S240 

2970 

74LS26 

3.80 

74LS136 

590 

74LS241 

2970 

741S27 

3.80 

74LS138 

BIO 

741S242 

2970 

74LS28 

180 

74LS139 . 

BIO 

741S243 

1540 

74LS30 

240 

74LS14S . 

590 

741S244 

2970 

741S32 

3.90 

741S151 .. - 

7.20 

74LS245 

1590 

741S33 

190 

741S152 .... 

7.20 

741S247 

1440 

741S37 .. 

3.90 

74LS153 .. 

7.20 

741S251 

12.X 

74LS38 

3.90 

74LS154 

1500 

741S253 

12 X 

74LS40 .. 

240 

74LS155 

1130 

74LS256 

980 

74LS42 .. 

550 

741S156 

1130 

741S273 

17.80 

74LS47. 

1250 

74LS157 

7.20 

741S279 

7.X 

74LS73 ... 

4.30 

74LS156 . 

7.20 

741S365 

BX 

74LS74 . 

100 

74LS160 . 

1470 

741S366 

BX 

74LS75 . 

4.80 

74LS161 . 

1470 

741S367 

BX 

74LS76 

5.50 

78.S162 

1470 

74LS368 

BX 


REGULATEURS 


78LQ5<0.1 A) 

400 

79LX(0.1A) . 

4X 

78L12I91A) 

400 

79112 fO.IA) . 

450 

78L15I0.1A) 

400 

79L15(0.1A) . 

4.X 

78MQ5f0.5A) 

BX 

79M05I0SAJ . 

9X 

78M12105A) 

BX 

79M12(0.5A) . 

9X 

78M15 (0.5A) 

BX 

79M15I0.SA) . 

9.X 

7805 

9N 

7905 . 

12.X 

7812 . 

960 

7912 . 

12K 

7815 

960 

7915 . 

12 X 

78O5/T0Q 

19X 

7905/T03 . 

22.X 

7812/T03 ... 

1950 

7912/T03 . 

22.X 

7815/T03 ... 

1950 

7915/T03 . 

22X 

pA 78HG reoiab*ede5a24V/SA . 


XX 


LEDS - 

OPTO 


Leds standards 

Ltds font luminosilS 

3 mm rouge 

IJO 

5 mm rouge . 

in 

3 mm jaune 

1.50 

5 mm jaune . 

2.X 

3 mm verte 

IX 

5mm verte . 

2X 

5mm rouge 

1.00 



5 mm jaune 

. IX 

Support deled 3 mm .. 

0.X 

5 mm verte 

1.X 

Support deled 5 mm .. 

9X 

LOR 03. 

12.X LRD05 

900 LOR 07 

BX 


Athcheurs Icrtstaui liquides 13 mm / 3 digits 1/2 . 
Atfich€ursacrtitau*liquiflesl3mm/4digits. 


12000 

12000 


DIODES - PONTS 


ZENER VARICAPS 

400 mW de 2 7V a 33V .. OK) BA 102 ...2.00 
t.3WdeZ7V 4 33V. 150 B8105G 180 


IN 4148 

IN 914.. 

OA 90 . 

OA 96. 

IN 400111A/50 V) 

IN 400211A/150V) 
IN 40C3MA/400V) 


REORESSEMENT ET SI6NAL 


020 

030 

050 

080 

040 

040 

040 


050 


PONT 1.5A/40V. 100 

PONT 1.SA/80V 120 

PONT 1.SA/250V. 400 

PONT 1.5A/400V 450 

PONT 3A/40V BOO 

PONT3A/80V BSO 


IN 4004(1A/600V) 
IN4005(1A/800Vi 

IN 4007 (1A/1000V). 050 

BY 25113A/200V) . 150 

BY 25213A/400V) . 1.80 

BY 253 (3A/600V) . 1.80 

BY 255 (3A/1300V) . 2.00 

PONT 3A/250V . BOO 

PONT 5A/40V . BOO 

PONT 5A/80V . 9.00 

PONT 54/250V 12.00 

PONT 10A/400V .... 18.00 

PONT25A/400V . 2400 


C.I. UNEAIRES 


C A 3080 

BX 

NE 567 . 

1480 

CA3066 

520 

TAA611B12 . 

1150 

C A 3089 

2BX 

TBA 231 . 

22.00 

CA31X. 

. 11.00 

TBA810AS. 

12.X 

CA3140. 

19X 

TCA9X . 

. 21J0 

CA 3189 :. 

3BX 

TOA 2002 . 

22.X 

MC 1408 

29X 

TOA 2004 . 


MC 1458 

. BX 

TOA 2020 . 

34.X 

MC 1496 

BX 

XR 2206 . 

.. 45 X 

NE 555 . 

180 

ULN2003AN 

12.X 

NE 556 

BX 

pA 753 . 

. 18.X 

NE 565 

I4X 

pA 758 . 

24X 


TEXAS 


TL060 . 

5.60 

Til 31 .... 

29X 

TIL 704 . 

TLX1 . 

5X 

TIL 32 

7.00 

TIP 29 . 

TL062 

750 

TIL 78 

570 

TtPX . 

TL064 . 

15.X 

m 8i ... 

20X 

TIP 31 . 

TL071 . 

5.X 

mm ... 

980 

TIP 32 . 

TL072 . 

1930 

m 112 ... 

19X 

TIP 122 . 

TL074 

I9X 

TIL 117 ... 

1400 

TIP 127. 

Tioeo. 

6.90 

TIL312 ... 

I2X 

TIP 2956 

TLX1 

460 

TIL 313 ... 

IZOO 

TIP 3055 

T1062 . 

5.60 

til327 ... 

IZX 

TMS1122NL 

T1064 

IB.80 

TIL 701 ... 

IZX 

TMS3874NL 

TL431 . 

7.X 

TIL702 ... 

IZX 

TMS 3879NL 

TLX7 

IBX 

TIL 703 

IZX 

TMS3880NL 


B40 

580 

590 

520 

1000 

1060 

1080 

900 


THYRISTORS 


TRIACS 


TIC 47 (200V/0.6A) 540 TIC 2060 (400V/3A) 7.20 

TIC 1060 I400V/5AI B20 TIC 22601400V 8Ai 8.60 

TIC 1160 (400V /8AI 960 TIC 23601400V M2A) 1400 

TIC 1260 (400V /12A) 960 TIC 2460 (400V/ 16A) 1530 


SUPPORTS C.I. 


24 


Supports a souder TEXAS bas profit 
8 14 16 18 20 

0.70 0.90 TOO 1.10 1.20 

Supports a souder TEXAS nylon bas profil 

8 14 16 18 20 24 28 

1 30 1.40 1 60 2.20 2.50 2.70 1 50 

Supports a souder TEXAS bas proM. contact OR 
8 14 16 II 20 24 

1.80 230 260 3.20 

Supports a Wrapper TEXAS 

8 14 16 II 20 24 28 

200 280 120 3.80 4 60 5.00 5 60 

Supports a Wrapoer TEXAS conctacl OR 
I 14 16 II 20 

260 440 500 5.40 6.90 

Remise par Quantum pour une m8me reference 
10 p*«ces 10% 25 pilces 15% 


28 40 

180 230 


28 40 

140 4.00 4 80 6 80 


24 28 40 

7 40 9.80 13.80 


TOKO 

FI *55 KHZ 7*7 rjaune. Wane ou noir) 500 

FI 455 KHZ 7 * 7. le jeu de 3. 1200 

FI 455 KHZ 10 * 10 (jaune. Plane ou noirt. 650 

FI 455 KHZ 10 x 10 le )eu de 3 1500 

F110,7 MHz 7*7. BOO Fl 10.7MHz 10x 10 500 

BlR 3107N Itiltre poor d4codeur Sl*»40) 3500 

RESISTANCES 

l/4Wcoocbe carbone 5%-de 100422 MO . 915 

1/4Wcoucbe carbone 5»«de 10 a 100 a20 

1/2Wcouche carbone 5 4 :deiOO a 10MO 920 

1/2Wcouche carbone 5Sde 10 a 100 930 

iw couche carbone 5S de 100 a iMo 940 

5W bobrnae de 0.10 a 4 7KO 250 


POTENTIOMETRES 

Aftstabies pas 2.54 pour circuit impnme de 100O a 2.2MO 
modWe horizontal on vertical (4 praciseri . 1.20 

A|tstaWes lOlours BECKMANdelOO a IMO B80 

Potentiometre rotatif simple 

Lir>4airedelOOOa47MO 250 

Log de ixoa iMo 100 

Potentiomaire rotatif double 

unaaire de tooo a 22Mo . 7.00 

Log delKOa2 2MO BOO 

Potentiometre rotatif sutyie avec inter 

Log de 4 7KO a iMo BOO 

Potentiomaire a glissiare 60 mm pour circuit imprtma 

Monolm delKOaiMO BOO 

Mono Log de 1X0 a IMO BOO 

Steraolm de10KOa220NO 1000 

stereo Log deiOKn a 100KO . 1900 


CONDENSATEURS 

CtRAMIQUES 


DIVERS 

HP miniature 80/ 0.2W .. 

HP miniature 80/0 2W (57mml . 

HP miniature 80/0.3W . 

HP miniature 80/0 5W. 

Commulaleur rotatif 1 circuit • 12 positions . 
Commutateur rotatif 2 circuits - 6 positions . 
Commutateur rotatif 3 cucuiis - 4 positons . 
Commutateur rotatif 4 circuits • 3 positions . 
Relars Europeen SIEMENS 2RT/12V 

Relais European SIEMENS 4RT/12V. 

Support pour relaiS 2RT. 

Support pour reins 4RT 
Condensaieur vanabte 2S0pF . 
Condensaieur varnWe 500pF 

Radiateur special pour TDA 2020 . 

Tresseaoessouder . 

Support de quartz HC /6U . 

Pmcedetest 16brochespourO . 

Tube a eclat 40 joules.. 

Bobmed'unputsion . 

Transto pour jeu de lumiere . 

Ouartz 1 006 MHz. 

Quartz 16432 MHz 

Quartz 2000 MHz . 

Quartz 3.276 MHz. 

Quartz 1579 MHz 
Ouartz 4 000 MHz 

Quartz 4.433 MHz. 

Quartz 6.144 MHz.. 

Ouartz 8 867 MHz . 

Quartz 10 MHz. 

Ouartz 15432 MHz. 


BOO 

900 

1900 

11.00 

BOO 

BOO 

BOO 

BOO 

2500 

3400 

520 

BOO 

2400 

2400 

1400 

1900 

250 

3470 

27.00 

31.20 

1200 

4200 

4200 

3500 

3200 

3200 

3200 

3200 

3500 

3500 

3200 

3500 


Type disque ou p)aquette de ipF a ttnF 

22nF 960 47nF 

lOQnF 980 

AjustaWes ceramique 6pF - i?pF - 20pF • 40pF • 60pF 

MYLAR 



200V 400V 



200V 

400V 

inF. 

an an 

lOOnF 


no 

IJO 

1 5nF . 

on an 

150nF 


IJO 

IX 

2.2nF . 

an an 

220nF 


I.X 

zx 

1XF . 

an an 

330nF 


IX 

IX 

4 7nF . 

qjo an 

470nF 


zx 

IX 

6 8nF . 

on an 

680nF 


300 

4X 

10nF. 

100 MO 

IpF 


in 

BX 

ISnf. 

1.00 IJO 





22nF 

1.00 120 





33nf. 

1.X 1.20 





47nf. 

too IJO 





68nF . 

1.10 IX 






CHIMIQUES 





10V 

16V 

ftv 

40V 

63-/ 

IMF . 

1.X 

I.X 

1.00 

IX 

IX 

2.2MF. 

1.X 

IX 

IX 

100 

1 .x 

4 7WF. 

I.X 

IJO 

IJO 

IX 

I.X 

10MF 

1.00 

1.X 

IJO 

MO 

IX 

22MF 

1.10 

1.10 

IJO 

IX 

IX 

47VF 

1.10 

1.20 

IJO 

IX 

IX 

lOOMf 

1.20 

IJO 

I.X 

IX 

zx 

220MF 

140 

IJO 

zx 

zn 

IX 

470MF . 

zx 

zn 

IX 

400 

BX 

1000MF .... 

IX 

4 50 

BX 

BX 

BX 

2200MF 

4X 

BX 

BX 

9X 

13X 

47MMF . 

7.X 

BX 

iax 

IBM 

21 X 


Quartz Bande 27 MHZ - Boftcer HC-25 U 

Toutes Its frequences 4 mtervaiie de 10 KHZ aliant de 26.965 4 27.405 MHZ et de 26.510 4 26950 MHZ 

Pratunitiwe .. 1200 Support. 

Les 10 panaches. 9500 Les 40 panaches. 


250 
320 00 


PROMOTIONS 


pA 741 . 

... par 10 

ZX 

par 25 ZX 

par 100 1.90 

MC 1488 . 

■ par 

2 

BX 

par 5 

BIO 

par 

X: 

BX 

pA 555 . 

par 

10 

in 

par 25 Z80 

pa' 

100 ZX 

MC 1489 . 

. par 

2 

7.X 

par 5 

BX 

par 

•o 

5.X 

pA 723 . 

... par 

5 

130 

par 10 IX 

par 

2S ZX 

TIL 78. 

par 

5 

4.X 

par 10 

4.X 

par 

25 

3.X 

IV 324 . 

... par 

5 

110 

par 10 4.X 

par 

25 180 

TTL7447 . 

. par 

5 

BX 

par 10 

5.X 

par 

25 

4X 

LM 3900 . 

par 

5 

BX 

par 10 5.X 

par 

25 4» 

ULN2003AN ... 

par 

2 

10X 

par 5 

9.X 

par 

N 

7.X 

TLO01 . 

... par 

5 

4X 

par 10 3.X 

par 

25 2.90 

BB 142 . 

.. par 

5 

400 

par 10 

IX 

par 

25 

in 

TL 064 . 

... par 

2 

1180 

par 5:12.60 

par 

10 1950 

BB 113 . 

. par 

2 

2BX 

par 5 

21.X 

par 

’0 

1BX 

7806 (1.5A) .. 

.. par 

5 

570 

par 10 BX 

pat 

25 5.X 

SFE 10.7MA ... 

par 

5 

BX 

par 10 

BX 

par 

25 

450 

7812 (1.5A) .. 

... par 

5 

7.10 

par 10 BX 

par 

25 5.X 

Ouartz 10MHz .. 

par 

1 

2BX 

par 2 24.X 

par 

5 

IBX 

7815 (1.5A) .. 

...par 

5 

BX 

par 10 BX 

par 

25 5.X 

Ouartz 1MHz 

par 

1 

38 X 






7906 (1.5A) .. 

...par 

5 

7.80 

par 10 BSO 



78LG5(0.5A) ... 

par 

5 

ZX 

par 10 

ZX 

par 

25 

1.X 

7912 (1.5A) .. 

...par 

2 

7.80 

par 5 BX 



4116<20QnS) ... 

par 

1 

67.X 

par 8 

62.X 

par 

16 

XX 

7915 (1.5A) .. 

...par 

3 

7J0 

par 5 B60 



2708(450nS) ... 

par 

1 

sax 

par 3 

72.X 




NE5634 . 

... par 

5 

7J0 

par 10 7.10 

par 

25 5lX 

LOR 03 . 

.. par 

2 

9.X 

par 5 

BX 

par 

10 

BX 

TIC2260 .... 

... par 

5 

BX 

par 10 5.80 

par 

25 4.X 

LOR 07 . 

par 

2 

7.X 

par 5 

BX 

par 

10 

5.60 


VENTE PAR CORRESPONDANCE : adresser les commandes (minimum 80 F) a : 

EUROPE ELECTRONIQUE 2, RUE CHATEAUREDON - F 13001 MARSEILLE 


RE6LEMENT : 

— a la commande 

(Port 18 F - Franco & partir de 500 F) 

— contre-remboursement 
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promotions BLUE SOUND 


Ampli «BST» SM 60. 4nenF 

2 x 60 W ou 120 W mono I^OU 

Casque «BST* SH 871 ... 55 F 

Casque «CORAL*. H. quality ... 215 F 

Cellule usage discotheque. 

Haute dynamique : 10 mV 

Micro FM (sans fil). 

Micro avec reverb. 

Gradateur LG 6, 600 W 
Boomer 32 cm, 100 W ... 

Compression medium 
"PREVOX* 

27 x 10 cm. 


90 F 

175 F 

195 F 

49 F 

315 F 

120 F 


TWEETER PIEZO ELECTRIQUE 

60 F piece 

50 F 


par 5: 


piece 




TABLE MIXAGE 
«POWER» MPK 304 

Niveaux sortie LEDS, graves/aigus. 
Distorsions < 0,09 %. -tchf 

Absence de souffle /5U 



TABLE MIXAGE « BST * MM 40 

La plus vendue >iocf 

5 entrees, preecoute. 


LA HIFI EN VOITURE 



— Haut-parleurs 20 W, 

2 voies "BST* CP 20. 
La paire. 


.100 F 

— Lecteur K7 st6r6o. Touche metal .A.r 

2 x 20 W "ELITONE*. 465 P 

— Booster egaliseur 2 x 20 W onfti: 

avec echo "BST* .d99 P 

— Autoradio FM, lecteur K7 

stereo "Sharp* .690 


«BLUESOUND* 63, rue Baudricourt, 75013 PARIS 

Reglement a la commande 

PORT : Forfait 25 F Tel. 586.01.27 


CORAMA a LYON 


VOUS INVITE AUX 

2 Joumees Commerciales 

PRIX D’ANNIVERSAIRE 

pendant ces 2 jours 

1961 20 ANS 1981 

Les 12 et 13 JUIN 

Ex.: En vacances, votre WALKMANN pour 550 F 

VENEZ NOMBREUX! 

1 CADEAU VOUS ATTEND 

151, cours Vitton, 69006 LYON T6I. (7) 809.06.35 


I \ III11 MCS MUSIC 41 c 

une division de Surplus Eleetromques SARI 

31 Bid. Magenta - 70010 PARIS. 

• i.-i*.203 4743 »»pr>n, ,r r 200 1001 


CONDITIONS DE VENTE : 

a) comptant + port et emballage 23F jusqu'a 5Kg 

b) # contre re m bourse merit, acompte 30% + port et emballage 33F jusqu'a 5Kg 

c) plus de 5Kg Tarif SNCF - D6taxe a l'export. 


MESURE 


controleur D * 2020 


de 20.000 /v.acl0.000 /v.50pA 4500a A en 4 gas 

10 6 60M en 4 gaaaes 

149F 

controleur DM5000 


de50.000 /v et 25.000 /v en 5 gaaaes 

AC 10.000 /v en 4 gaaaes 


50pA 6 10A en 5 gaaaes 


0 6 20M en 5 gaaaes 

249F 

PILES CADMIUM NICKEL 


type ronde R6 

8F 

type ronde R14 

28F 

type ronde R20 

48F 

type presaion 9v 

50F 

ebargeur 4piles R6 

38f 

ebargeur R6/R14/R20 

70F 

ebargeur pour pile presaon 

45F 

TRANSFOS TORIQUES LL.P. 


priaaire 220v 


aecondaire 2x6v,2x9v,2x12v.2x15v,2x18v 

2x22v,2x25v,2x30v 


30 V A 111F 


50VA 122F 


80V A 135F 


120V A 158F 


160VA 2x12v42x35v 

208F 

225V A 2x18v62x40v 

248F 

300VA 2x25v62x45v 

208F 

50 0V A 2x30v42x50v 

38 3F 

CIRCUITS HYBRIOES LL.P. 


HY6 prt aapli mono 

131F 

86 circuit lapriad pour HY6 

19F 

HY66 prtaapli stBrdo 

245F 

066 circuit laprtat pour HY66 24F 1 

HY30 aapli 15* 

141F 

HY60 aapli 30* 

158F 

HY120 aapli 60* 

297F 

HY200 aapli 120W 

366F 

HY400 aapli 240N 

534F 

Alimentations t cinques : 


PSU36 pour 1 ou 2 MY30 

173F 

PSU50 pour 1 ou 2 HY60 

233F 

PSU70 pour 1 ou 2 MY 120 

356F 

PSU90 pour 1 ou 2 HY200 

365F 

PSU180 pour 1 HY400 ou 2 HY200 471F 

NOUVEAUTES 


- ampli MOS 120/60* 

404F 

- ampli MOS 200/120* 

702F 

- module s^parateur de phase 

FP 480F 


CONDENSATEURS 

- polyester et polycarbonate 63V. 

6 valeura de 3.3 nf * 602 nf. 1,25% les 20 6F 

- polyester 40 Or 

7 valeura de 2 nf 6 0,68 pf - les 15 7F 

- polyester 250r 

5 valeura de 330 pf 4 0.68 pf - les 15 7F 

- polyester 160r 

4 valeura de 150 pf 6 3 nf - les 10 5F 


RESISTANCES 

1/4 et 1/2 X les 100 pieces 5F 


PLAQUES adtal, peinture 6 a ail gns. 

310 x 170a■ avec 6 pen;ages pour pot. rect. 8ca 
6 pelages 0 12 pour inter lOf 
les 3 25T 

200 x 140 pour 3 pot. rect. Sen et 3 inters 5F 
lee 3 12F 


THEBEN TIMER 
program eation sur 24 h 
les 2 . 240F 


BANDES HACNETIQUES 
BASF 18cm 549a 45F 
par 3 120F 
732a 58F 
par 3 150F 


SOUOURE 60/10/10* 10F 


L1CNE A RETARO 

courant d'entrde 350 as 

temps de reverberation. 2 secondes 

retard de 35 4 40 a sec. 


FREQUENCEMETRE 0.120 MHZ 
p6riodea4tre et iapulaioa6tre 3 gases 
chronoaAtre et base de teape 
afTichage 6 digita 814F 
additif 150 MHZ 112F 


KE0 04 


KIT carillons 12 airs 
avec IMS 1000 TEXAS 


1.10 

1.20 

1.30 

1.30 

1.30 

1.50 

1.50 

3.20 

2.20 
2.20 
2.60 


5.70 

8.90 


0I0DCS 
IN-4001 
IN 4002 
IN 4003 
IN 4004 
IN 4005 
IN 4006 
IN 4007 
IN 4385 
BY 251 
BY 253 
BY 255 

PONTS 


1A 20 Ov 
1A 60Ov 
1.5A 20 Ov 6.20 
1.5A 60 Ov 8.80 
3,2 A 80v 10.00 
3.2A 250v 12.00 
5A 8 0 v 15.00 
10A IOOv 19.00 
25A 40 Ov 28.00 

OPTO 

Led R 3a n 1.30 

J 2.00 

V 1.80 
R 5a a 1.50 
J 2.00 

V 2.00 

amebeur 7.62 
TIL312.A.C 12.00 
TIL313.C.C 12.00 
TIL 327* 14.00 

afficbeur 12.70 
UL701.A.C14.00 
TIL702.C.C 14.00 
TIL 70 3* 13.40 

TIL 7047 13.40 

TILTH 11.00 

TRANSISTORS 


AC 125 
AC 126 
AC127 
AC127 K 
AC 128 
AC 128 K 
AC 132 
AC142 
AC143 
A C 180 
AC 180 K 
AC 181 
AC 181 K 
AC 187 
AC 187 K • 


4.00 

4.00 

4.00 

5.00 

4.00 

5.20 

3.90 

4.50 

4.50 

4.50 

5.00 

4.50 

5.00 

4.50 

5.00 


AC 188 

4.50 

TIP420 

9.00 

TIL 

AC 188 K 

5.00 

IIP 2955 

10.40 


A D142 

12.50 

TIP3055 

8.60 

00 

A0143 

15.70 



01 

Ai»149 

13.00 

OIRCU11 l IM AIRf 

02 

A 0161 

6.40 

IL 080 CP 

7.00 


AD 162 

6.40 

TL 081 CP 

6.00 

03 

A 0262 

11.00 

TL082CP 

10.50 

04 

AD263 

14.00 

1L083C5 

13.00 

05 

AF 106 

6.00 

TL084CN 

19.00 

06 

AF109R 

6.40 

LM318P 

14.40 

07 

AF 171 

5.00 

L M J39 

9.00 

06 

AF 124 

5.00 

lM709CP 

4.40 

09 

AF 125 

5.00 

NE555 

4.50 

10 

AF 126 

5.00 

L M 741 

5.50 

11 

AF 127 

5.00 

LM723 

6.80 

13 

AF 139 

6.30 

LM747 

8.80 

16 

AF239 

7.40 

I M53874 

30.00 

17 

ASZ15 

13.00 

0IS739 

50.00 

20 

ASZ16 

14.00 

CIRCUIT IN1CGRC 

26 

ASZ17 

13.00 




ASZ18 

13.00 

TBA8109 

25.50 

27 

A U106 

22.00 

t C A90 0 

15.0 0 

30 

AU107 

22.00 

.1CA940 

24.0 0 

32 

A U110. 

22.00 

T0A2002 

20.00 

37 

AU112 

22.00 

10A2003v 

21.00 

38 

AU113 

27.00 

TO *20 04 

35.00 

40 



10A2020 

31.00 

41 

B0I1IER 

ME1AL 

IDA2030v 

28.0 0 

42 



10*3510 

21.00 

45 

8C107 

. 1.90 

L120B1 

19.00 

46 

BC 108 

1.90 

L121BI 

19.00 

47 

BC109 

2.40 

L 200 

18.00' 

48 

2N1613 

2.80 

IBA800 

12.00 

50 

2N1711 

2.80 

t AA790B 

35.00 

51 

2N1B89 

2.80 

I8A950F 

36.00 

55 

2N1890 

2.80 

1DA1035 

55.00 


2N1893 

2.80 

IOA1044 

31.00 

54 

2N2218 

3.20 

10A1053 

12.00 

60 

2N2219 

3.20 



72 

2N2222 

2.00 

RE GUI A 1C UR 

73 

2N2368 

2.00 

1DD1605S 

8.00 

74 

2N 2369 

2.00 

4 DD1606S 

8.00 

75 

25 2646 

6.50 

10D1608S 

8.00 

76 

252904 

3.00 

1001610S 

8.00 

83 

2N2905 

3.20 

1001612S 

8.00 

85 

2N 2906 

3.00 

I001615S 

8.00 

86 

2N2907 

2.40 

T001618S 

8.00 

90 

2N3053 

3.40 

1D01624S 

8.0 0 

91 

2N3054 

9.50 



92 

2N3055A 

6.50 

SUPPORI 

C.l 

93 

2N3055B 

6.50 

4 aouder 


9S 

2N3055H 

7.00 

8 pattes 

2.10 


2N3819 

4.20 

14 patter. 

2.30 

107 

TEXAS 


16 patten 

2.30 

121 

UP 298 

5.00 

24 pattes 

3.40 

123 

IIP30B 

6.00 

28 pattes 

3.70 

175 

TIP318 

7.20 

4 m rapper 


,181 

I IP 328 

7.60 

8 pattes 

4.0 0 

184 

UP 338 

10.40 

14 pattes 

5.50 

185 

UP 358 

21.00 

16 pattes 

6.00 

192 

T1P 368 

24.00 

14 pattes 

8.0 0 

193 

UP41B 

8.60 

28 pattes 

12.00 

IM 


2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

2.60 

2.90 

3.90 
3.90 
2.70 
2.80 
2.40 
2.80 

3.90 
3.20 
3.20 

2.40 
2.80 
3.00 

8.50 
3.60 

3.40 
3.60 
3.00 

9.80 
6.00 
9.00 
9.00 
8.00 
9.00 

2.40 
2.40 

2.50 

2.50 

3.50 

3.50 
4.00 
4.00 
5.00 
1.50, 
9.00 

11.00 

4.00 

5.00 

8.00 

5.90 

6.00 

7.50 
4.00 

3.80 

6.50 
9.00 

21.00 

20.00 

20.00 

11.00 

11.00 

11.00 


CMOS 4000 

01 

2.80 

U2 

2.80 

07 

3.00 

08 

11.00 

09 

4.50 

10 

4.50 

11 

3.00 

12 

2.90 

13 

5.10 

14 

10.00 

15 

10.00 

16 

5.60 

17 

11.00 

18 

11.00 

19 

4.70 

20 

12.00 

21 

9.00 

23 

3.50 

24 

9.00 

25 

3.50 

27 

6.20 

28 

8.50 

29 

10.50 

30 

5.80 

35 

14.00 

40 

10.50 

42 

11.00 

44 

11.00 

46 

12.00 

47 

11.50 

48 

5.60 

49 

5.60 

50 

5.60 

51 

10.00 

52 

10.00 

53 

10.00 

60 

n.Mi 

66 

6.00 

69 

3.50 

70 

6.00 

71 

3.50 

73 

3.50 

75 

3.50 

81 

3.50 

02 

3.50 

93 

0.00 

510 

11.00 

511 

15.00 

518 

13.00 

520 

12.00 

528 

15.50 


Hnrtin Plrma . Fl^tmninna 1 nitin iAI 
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CIRCUITS 

TAA 

500 . 3,50 

550 B 3,50 

550 C 3.50 

611 A 12 .17.00 

611 B 12 19,00 

611 CXI 18.00 

611 C 11 .19.00 

611 C 12 . 16,00 

621 AX 1 21.00 

621 A 11 22,00 

621 A 12 . 19.00 

661 B 25.00 

790 .64.00 

TBA 

231 14.00 

331 31.00 

435 AX 5 28.00 

625 AX 5 16,00 

625 BX 5 . 16,00 

625 CX 5 .16,00 

641 A 12 22.00 

641 BX 1 23.00 

641 B 11 19.00 

651 .21.00 

790 50.00 

800 16.00 


INTEGRES 

TCA 

511 . 

600 . 

610. 

830 S 

900 . 

910. 

940 . 

940 E. 

3089 . 

TDA 


26.00 

15.00 

15.00 

16.00 

15,00 

15.00 

50.00 

.24,00 

24.00 


440 

470 . 

1022 . 

1034 . 

1054 V ... 

1151 . 

1170. 

1200 
1405 

1410. 

1412 
1415 

1420 . 

2002 H 25,0 


25.00 

28,00 

77,00 

29,00 

28,00 

30.00 

33.00 

24.00 

13.00 

24.00 

13.00 

13,00 

24.00 


810 AS 

22.00 

2010 BC 2 

34.00 

7038 . 

45.00 

MC 


uA 796 MC 1496 P8.00 

TDA 2003 

20,00 

820 . 

16.00 

2020 AC 2 ... 

37,00 

7205 . .. 

165,00 

1413. 

10.00 

SAB 3209 

65.00 

BDX 87 C . 

26,00 

940 A 

50.00 

2020 AD 2 ... 

37.00 

7209 

45.00 

1416. 

14,00 

/iA 796 . 

00,00 

BOX 88 C 

26,00 

950 . 

46,00 

2030 V 

30.00 

7217 .. .. 

150,00 

3401 .... 

6.00 

SAB 3209 

65,00 

S 89 

180.00 

120 B 

18.00 

3310 V 

25.00 

7555 .... 

13.00 

76477 .... 

38.00 

TDA 3000 

30.00 

S 180 . 

250,00 





8038 . 

65.00 

mA 758 

29.00 

TDA 221 B 

6.00 

11C64 PC 72. 

.72,00 


CIRCUITS INTEGRES C MOS 


4000. 01-02-07-11-12- 
23-25-69-71-73-75-81- 

82 3.50 

4009 10-16-19-48- 

70 .4.70 

4049. 50 4.80 

4027. 30 5.00 

4024. 93 7.00 


4014. 15-17-18-21-22- 
44-51-52-53-18-20- 
28 .... 9.00 

4008 . 20-29-40-46-47- 

60-66 .11,50 

4035 .13,00 

4034 .46.00 

4006 .16,00 

40106 .11.00 


CIRCUITS INTEGRES TTL 


7400. 01-02-03-50- 
60 3.00 

7404. 05-30-32-40- 
74121 . 3.50 

7408. 09-10-11-16-17- 
72-73-74-76-51-53-54- 

20-86 . 4.00 

7406. 07-13-37-38-70- 
95 5,00 

7442. 75-92-93 7,00 


7496. 107-123-90 9.00 

7491 .10.00 

7483. 85 11.00 

7441. 46-47-48-175- 
1% 12.00 
7445. 192-193 14.00 

7418.185 21.00 

74181 .25,00 

7489 .30.00 


74 LS 


74LS00 . 02-03-04-06* 
07-08-09-10-11-12-15- 
21-22-30-54-55-133- 
266 4.00 

74LS05. 20-26-27-28- 
32-33-37-38-40- 
260 4,50 

74LS01. 13-14-86-90- 
92-125-132-136- 
365 6.00 

74LS42. 367-122 8.00 
74LS113. 138-139-155- 
158-174-251-257 9.00 


74LS 164-165-173- 

179 10.00 

74LS93 .11.00 

74LS 192-258- 

124 .12,00 

74LS 47-193 13,00 

74LS 194-196- 
393 14.00 

74LS. 295 16.00 

74LS. 156-191 17,00 

74LS. 145 22.00 

74LS. 243 35,00 

74LS. 241 27,00 


Digrtast. 

Digitast avec Led 


14,00 

20.00 


TRIACS 

6 amp.'400 V . 
8 amp./400 V .. 
12 amp./400 V 
16 amp./400 V 
Oiac 32 V. 


6.00 

9.00 

12.00 

14.00 

1.60 


Diodes Led 3 ou 5 r 

Rouge 

Vertc. 

Jaune . 


2,10 

3.00 

3.40 


["bON A DECOUPER POUR RECEVOlIH 
UN CATALOGUE « KITS » 

I La plus complete documentation 
frangaise (300 pages) 

| NOM : 

I.. 

I 
I 
I 
I 
I 


ADRESSE 


ENVOI : Franco 24 F en T.P. 
Au magasin 15 F 


KITS COMPLETS DES MONTAGES R. PLANS 
DISPONIBLES seul Com j P“” nt * C0 J5p LET 


EL 401 A. 

Poule Electronique . 

18 F 

74 F 

90 

EL 401 B. 

Tablette de mixage (Adaptateur) sans colfret 

16 F 

70 F 

80 

EL 401 C. 

Tablette de mixage (Adaptateur) sans coffret 

16 F 

70 F 

80 1 

EL 401 0. 

Booster 2 x 20 watts . 

23 F 

185 F 

200 

EL 401 E. 

Transmetteur tEIEphonique d’alarmes 

33 F 

225 F 

250 

EL 401 F. 

Antivol auto . 

14 F 

75 F 

85 

EL 401 G. 

Sonnette 10 tons . 

17 F 

230 F 

240 

EL 401 H. 

Minuterie secteur . 

10 F 

48 F 

55 

EL 401 J. 

Jeu de boules . 

37 F 

140 F 

170 1 

EL 402 0. 

Antivol platine cent rale . 

28 F 

226 F 

250 

EL 402 E. 

Ptatine alarme . 

28 F 

205 F 

230 

EL 402 F 

Platine chargeur. 

28 F 

110 F 

1301 

EL 402 G 

Emetteur-rEcepteur C8. 

21 F 




1" partie synthEtiseur . 

65 F 




SEIecteur de canaux. 

12 F 



EL 402 H 

Amplificateur 2 x 30 W sans coffret 

28 F 

295 F 

320 

EL 402 J. 

Alarme antivol bateau . 

28 F 

295 F 

320 

EL 402 K. 

Micro ampN pour instruments . 

28 F 

98 F 

120 

EL 402 L. 

Aliment, sect. protEgEe 

28 F 

148 F 

170 

a 402 A 

Micro-Emetteur HF. PilotE par quartz. 

28 F 

175 F 

200 

EL 402 B 

Micro HF. Hi-Fi. 

28 F 

52 F 

78 


Timer E 450. usomEtre . 

18 F 




C.L SPEC1AUX POUR MONTAGES «RP» 


CA 

3045 

3060 

3084 

3089 

3130 

3161 

3189 


LM 


CIRCUITS INTEGRES DIVERS 

LM 


CR 


48,00 

24.00 

28,00 

25,00 

17.00 

18,00 

56,00 


3080- LM 305 9.00 

3086 8.00 

3094-14017- 
14029 18,00 

3140-XR 2203 . 20,00 

3162 60.00 

E 

420 30.00 

L 

120 
123 
129 
146 
200 
LF 

351 .4,50 

357 Dil.-LM 1303 14,00 

356 14,00 

357 B, rond 19.00 

LM 

193 A .42,00 

301 .4.50 

307-393 7,60 

308 10.00 


311 .8,70 1458 

317 K-LM 394 42.00 1800-78 6 ... „ 

322 . 44.00 3900-LM 1496 12,00 14433 120,00 

323 . 78,00 3905 . 

324 .6,00 3909 

336 18,00 3915 

340-LM 349 17,00 1877 . 

358 . 9,40 13600 

377 .22,00 AM _ 

378 28,00 2833 68,00 14528 

380 8 p .12,00 MM 


27,00 

14,00 

13.00 

17,00 

18,00 


381 . 2 * 

381 .24 

387-LM 339 24 

391 N 60 - LM 310 

LM 2907 2J 

391 N 80.21 

389 25.00 

555 . 

556-LM 386 
564 
567 


1403 

5,20 1458 9,00 660 

10,00 ““ 

14.00 
18.00 


379 66.00 1496 

383 28,00 1303 

387 . 13,00 1309 

723-3302 . 6.60 1310 . 

741 .3,50 1709 . 

747 .14,00 1710 11,00 180 


748 8,00 1747 


18.00 


MM 


200 . 

36,00 

1748 . 

6,00 

390 . 

27,00 

14046 

28.00 

1508 L8. 

133,00 

14082 

3.60 

74C 


14433 

120,00 

922 . 

42,00 

14503 

8.80 

923 

80.00 

14510. 

9.00 F 

925 . 

60,00 

14511 

16,00 

926 . 

86,00 

14514 

62,00 

928 . 

72.00 

14518 

14,00 

80 C 


14520 

13,00 

97. 

8.80 

14528 

16,00 

98 

10.00 

14543 

19,00 

81LS95 ... 

25,00 

14553 

42,00 

82S23 . 

36,00 

14566 

18,00 

75492 

19,00 

45175 

10.00 

LM10C. 

70.00 

SAD 


PBW 34 . . .. 

25,00 

1054 

44,00 

M 85 10 K 

85,00 

1024 

200.00 

XR 


5680 

167,00 

2206 . 

48,00 

SAS 


2207 . 

40.00 

660 . 

27,00 

8216 

319.00 

670 .. 

27,00 

3401 . 

16,00 

TL 


TDA 470 . .. 

28.00 

084 . 

19.00 

AY 


uA 726 98,00 

1/0212. 

156,00 

XR 


1/1320 . 

99.00 

4136 

15.00 

SAJ 


UAA 


180/25002 . 

22.00 

170 . 

23.00 

110/SAA 1004 18.00 

180 . 

23,00 

S 566 B 

34.00 



74S124 

65.00 



CLAVECIN 
ORGUE 
PIANO 
MF 50 


OCTAVES COMPLET, EN KIT : 3 300 F 


MODULES SEPARES 


Ensemble oscillateur/diviseur. 

Alimentation 1 A. 980 F 

Clavier 5 octaves. 2 contacts, avec 61 pla- 

quettes percuss., piano.1 800 F 

Boite de timbres piano 

avec clEs .250 F 


• Valise gainEe .560 F 

ORGUE SEUL - 5 OCTAVES 

• En valise, avec osclllateur.2 800 F 

• Boite de timbres supplEmentaire 

avec 11 clEs pour orgue .310 F 


PIECES DETACHEES POUR 0RGUES 


Claviers 

Nus 


Contacts 



1 

2 

3 

1 oct. 

145 F 

290 F 

330 F 

370 F 

2 oct. 

225 F 

340 F 

390 F 

440 F 

3 oct. ... 

290 F 

470 F 

580 F 

690 F 

4 oct. 

380 F 

600 F 

740 F 

880 F 

5 oct. 

490 F 

780 F 

940 F 

1 100 F 

7 1/2 oct. . 

890 F 

1 350 F 1 600 F 



MODULES 

Vibrato 90 F • Repeat .100 F 

Percussion .150 F 

Sustain avec cl6s 480 F 

PEDALIERS 

1 octave .535 F 

1 1/2 octave 670 F 

Tirette d'harmonie .8 F 

CIO double inverseur . .9 F 


MAGNETIC-FRANCE 

11, pl. de la Nation, 75011 Paris 

ouvert de 9 h 30 0 12 h et de 14 h 0 19 h 

m : 379.39.88 


CARTE 

BLEUE 


CREDIT 

Nous consulter 

Metro : NATION R.E.R. 
Sortie : Taillebourg 
FERME LE LUNDI 


EXPEDITIONS : 20 % & la command©, le sold© contre remboursement 
——■ PRIX AU 1-06 DONNAS SOUS RESERVE 


DEPOSITAIRE : 

Motorola. RCA, Siemens, RTC-Texas 
Exar. Fairchild. GE. Hewlet-Packard. IR Intersil. ITT, 
Mostek. National. S.G.S . Siliconix. Tous les transis¬ 
tors et C.l des realisations parues dans 
Radio Plans et Electronique Pratique 


• DIODES • 


Commutation 
BA 243 1,50 

BA 244 1,60 

BAX 13 0,60 

BAX 16 1.40 

Detection GE 
AA 143 .1,60 

Protection 

BAX 12 1,40 


Redressement rapide : 

BA 

157.2,00 BA 


158 2.20 

159. 

2,50 

1 ampere : 


BY 133 .. 


2.20 

IN 


4001 1.10 

4005 

1,30 

4002 1,20 

4006 

.1.50 

4003 1,30 

4007 

1,50 

4004 1.30 

4385 

3,20 

3 amperes 


BY 


251. 2,20 

255 

2,60 

253 2,20 



Signal 


1 N 914 A . 


0,75 

1 N 4148 


0,70 

Varicap 


BB 105 


6,00 

BB 142 . 


5.20 


Zener 400 mW 


de 0,8 V a 51 V .1.70 

Zener 1,35 W 
de 3.6 Vi 1.00 V.2,00 

Zener 1,1 W. Hte lens. 
ZY 

110 3,40 160 3.40 
120 3,40 180 3,40 
130 3,40 200. 3,40 
150 3,40 

TRANSISTORS 

BC 


107. 

1,80 

108. 

1,80 

109 

1,80 

2N 


1613. 

3.00 

1711 . 

3,50 

1893 

3,50 

2218. 

3,00 

2219. 

3,00 

2222 . 

3,00 

2904 . 

3.00 

2905 

3.00 

2906 

3.00 

2907 .. 

3,00 

3055 

8.00 

3819. 

6,00 

2646. 

9,00 

2369 . 

2,50 

2926 

25.00 

3053 

4.50 

3054 

7.00 

3390 

4.00 

4037 . 

5,00 

5400 

4,00 

5401 

4.00 

5629 

25.00 

5830-31-61 

3,00 

6029 

42,00 


TRANSISTORS 

2 N (suite) 


6031 99.00 

6051 25.00 

6052 11,00 

6059 25,00 

6631 98.00 

SEMI-CONDUCTEURS 

RTC 

BD 

115* 11.00 

131* 10.50 

132* 13,00 

135* 4.00 

136* 4.50 

137- 5,00 

138* 5.00 

139* 6.00 

140* 6.30 

202 * 11.00 

203’ 11.00 

204* 12.00 

226 7.00 

230* 8,80 

231’ 8.50 

232* 12.00 

233* 7.00 

234* . 7.00 

235* 7.00 

236* 7,50 

237* 8.00 

238* 8.00 

239 6.50 

240 6,50 

241 .8.00 

242 8,00 

243 8,00 

244 8,00 

262/678 .10,00 

263/681 11,00 

266 646 14,00 

266 A/648 . 14.00 

266 B/650* 16.00 

267 A/647 13.50 

267/649* .... 15.00 

433* 8.00 

434* 9.00 

435* . 9.00 

436* 9.00 

437* 9,00 

438* 10.00 

651 .14,50 

652* 16,00 

677* 8,50 

679* 9,50 

680* 10.50 

682/262 B 11,50 

684* 12,00 

SUPPORTS C.l 
8 broches .1.70 

14 broches 2.10 

16 broches 2,30 

20 broches 3.00 

22 broches 3,00 

24 broches 3.40 

28 broches 4,50 

40 broches 7,00 


TANTALE -GOUTTE- 
r CH0IX 
De 0,1 i 47 /if 
Toutes tensions 
de 2 i 12 F 



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF 
REGION PARISIENNE 

TRANSFO 
TORIQUES 

« METALIMPHY » 

Quality 

professionnelle 
Primaire : 2 x 110 V 

15 VA. Sec. 2 x 9. 2 x 12 

2x 15. 2x 18 V 128 F 

22 VA. Sec. 2 x 9. 2 x 12. 

2 x 15. 2 x 18. 2x22 V 134 F 

33 VA. Sec. 2 x 9. 2 x 12 

2 x 15. 2 x 18. 2 x 22 V HOF 

47 VA Sec. 2 x 9. 2 x 12. 

2 x 15. 2 x 18. 2 x 22 V .153 F 

68 VA. Sec. 2 x 9. 2 x 12. 

2 x 15. 2 x 18. 2 x 22. 2 x 27 V .165 F 

100 VA. Sec. 2 x 9. 2 x 12 
2 x 18. 2 x 22. 2 x 27. 2 x 30 V 190 F 

150 VA. Sec. 2 x 12. 2 x 18. 

2 x 22. 2 x 27. 2 x 33 V .207 F 

220 VA. Sec. 2 x 12. 2 x 24. 

2 x 30, 2 x 36 V 250 F 

330 VA. Sec. 2 x 24. 2 x 33. 2 x 43 V 303 F 

470 VA. Sec. 2 x 36. 2 x 43 V 366 F 

680 VA. Sec. 2 x 43. 2 x 51 V 480 F 






Radio Plans - Electronique Loisirs N* 403 
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=g^habille I electronique des annees 1980 . 


Chez tous les reuendeurs 
de pieces detochees 
electroniques 


EC 12/07 FP (Face plastique) 
FA (Face alu) 

FO( Face opto) 

EC 18/07 FO 
FA 
FP 


EC 20/08 FP 
FA 


c 

I 

5 


EC 24/08 (A J 


ET 24/11 
H. 11 
L. 24 


c 

.S’ 

o 

CL 

T 

u 


Prof. 18 <0 



EC 26/10 
H. 10 
L. 26 
Prof. 180 
ET32/11 
(«ES 32/11 
non perce) 


61 rue de Chartres 
92400 Courbevoie.Tel.:(l)333 8687 

Electro Style distribue tous les produitsESM: coffrets, transfos, plaques d etudes, convertisseurs, composents. 


Radio Plans - FlArtmninnfl T aUIm Mo AM 
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COmPOKIT 

\ONTPARNASSE== 

Tous nos produits sont de quality industrielle 


METRO 

PORT ROYAL 
BUS 
38 - 83 - 91 

326.61.41 

326.42.54 


DEPOSITAIRE DES PLUS GRANDES MARQUES 


COMPOSANTS ET KITS ELECTRONIQUES 


174, boulevard du Montparnasse 75014 PARIS 


MICRO SHOP 


MICRO -ORDINATEURS 
et PERIPHERIQUES 


EMETTEURS RECEPTEURS Bandes amateurs 


Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 a 19 h um interruption 


TTL S6RIE 74 
NS TEXAS 


7400 

7401 

7402 

7403 

7404 . 

7405 

7406 

7407 

7408 

7409 

7410 

7411 

7412 

7413 . 

7414 

7416 

7417 
7420 
7423 

7425 . 

7426 

7427 . 

7428 
7430 
7432 

7437 . 

7438 
7440 
7442A 

7443 . 

7444 . 

7445 
7446A 
7447A 
7448 

7450 

7451 . 

7453 

7454 . 
7460 
7470 . 

7472 

7473 

7474 

7475 

7476 . 

7480 . 

7481 
7483A 

7485 

7486 . 

7489 

7490 

7491 . 

7492 

7493 

7495 . 

7496 . 

7497 
74100 
74107 
74109 


2.00 F 74110 
2.10 F 74116 

2.10 F 74121 

2.20 F 74122 
2.00 F 74123 
2,00 F 74125 

3.10 F 74126 
3.00 F 74132 
2.70 F 74136 
2.00 F 74141 
2,40 F 74142 
2>0F 74145 

3.50 F 74147 . 
4,00 F 74148 

7.10 F 74150 

3.20 F 74151A 
3.20 F 74153 

2.50 F 74154 
3.00 F 74155 
2.75 F 74156 
2.90 F 74157 . 

3.50 F 74159 . 
0.00 F 74160 . 
2,40 F 74161 . 
3.26 F 74162 . 

3.50 F 74163 . 

3.50 F 74164 . 
2,40 F 74165 . 
6.00 F 74166 

17.00 F 74170 . 
17.00 F 74172 
1.00 F 74173 
1,00 F 74174 
7.05 F 74175 
0,20 F 74176 

2.50 F 74177 

2.50 F 74180 

2.50 F 74181 
4.35 F 74182 

2.50 F 74184A 
3.05 F 74185A 
3.20 F 74190 
4.60 F 74191 

4.25 F 74192 

4|0 F 74193 . 
3.80 F 74194 
10.50 F 74195 
19 OOF 74196 
9 20 F 74197 . 
12 00 F 74198 

3.85 F 74199 
28 00F 74221 

S 30F 74251 

7.85 F 74259 . 
6.00 F 74283 

6.25 F 74284 

7.50 F 74293 
0,30 F 74365 . 

55.20 F 74366 

21.20 F 74367 

3.86 F 74368 
5.30 F 74390 


8.10 

27.20 

4.10 
11,50 

6.10 
5.00 
5.00 

7.20 
9,90 

11.50 

38.20 
8.60 

17.20 

12.20 

14.60 
7,15 
7.00 

12.50 
7,10 
7.00 

8.20 
38.00 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
11.00 
12.00 
13,80 
28,00 
78,00 

14.50 
8.00 
9,75 
10,00 

9,80 

7.25 

24.50 
7,00 

20.00 

37.60 
12.40 
12.40 
12.40 
12.40 

9,40 

9,20 

11.00 

29.50 

15.50 

15.50 
19.00 

10.50 
21.00 
21,00 


7.80 

24,00 

7.00 

8.50 

26,60 



MICROPROCESSEUR 


6800 ctramique . 

177.00 F 


6821 ctramique . 



6850 ctramique . 

135.00 F 


6875 ctramique . 

92.00 F 


8602 . 

28.80 F 


14411 . 

72.00 F 


Quartz 



1 MHz. 

43.00 F 


1.8432 MHz. 

32.00 F 


3.2768 MHz. 

32,00 F 


3.5795 MHz. 

32.00 F 


4JO MHz. 

32,00 F 


5,00 MHz. 

32.00 F 


10MHz. 

32,00 F 


| DIODES ZENERS | 


500mW 2,7 * 75V. 

1.00 F| 


1.3W 2.7* 39V. 

t JO F | 


DIODES f 


BB 104 Varicap. 



1N4001 * IN4007 . 

. 0.80 F 1 


IN 4148 . 

0,30 F t 


200V 3A . 

3.00 F | 


P0NTS MOULES 

l 


1A 200V. 

3.50 F 1 


1.5A 400V. 

4.50 F f 


4A 2O0V. 

12.00 F f 


10A 2O0V. 

25,00 F ^ 


25A 200V . . . 

29.00 F i 


REGULATEURS DE TENSION 
FIXE B0ITIER T0220 


SUPPORTS DE CIRCUITS 
INTEGRES SCANBE 


78 M Posit if 0.5A 

6 8 12 15 18 24V 
10.00 F . 

79 M NEgatif 0.5A 


11,00 F 

78 Positif 1.5A 

5 6 8 12 15 18 24V 

14,00 F 

79 Ntgatif 1,5A 
mtmts tensions 

15.00 F 

200 . 20.00 

Ttnsion (36V maxi) 
i«t courant (2A maxi) rtqlahtos; 


8 

1.50 

20 

2.40 


Atoudar 7 06 
14 16 II 

1,60 1,70 2.20 

22 24 28 40 

2.60 2.70 3,20 4.40 


A Wrappar 7 00 
0 14 16 II 

4,00 5,40 5,90 7,50 

20 22 24 28 40 

10,50 11,00 11.00 15,00 21.00 
Support de transistor. Cl T05 2.30 F 

« SUPPORT TEXTOOL a 

NOUS CONSULTSR 


RESISTANCES 


LINEAIRES 


TRANSISTORS 


1 F 
i F 

AC 125 

4,00 F AO 149 

9,00 F 

IF 

AC 126 

4,00 F AO 161 

. 5,60 F 

1 F 

AC 127 

. 3,50 F A0 162 

6.80 F 

1 F 

AC 128 

4 JO F AF 121 

6.40 F 

1 F 

AC 132 

. 3JO F AF 124 

4,10 F 

I F 

AC 187 

4,50 F AF 125 

4.00 F 

1 F 

AC 188 

4.50 F AF 126 

. 410 F 

1 F 

AC 187/188 01 AF 127 

4.10 F 

1 F 


. 11.00 F AS215 

14,00 F 

1 F 

AC 188 01 4.50 F 



709 14b . 
741 14b 
741 8b 
741 T05 . 
723 14b 
773 T05 


CMOS 


BC107 abc 1.90 F BC 337 
BC108 abc 1.90 F BC 338 
BC109 abc 2.40 F BC413 
BC140 . . 3.50 F BC 414 
BC141 3.50 F BC 415 

BC160 3,70 F BC416 

BC161 . 3,75 F BC 431 

BC177 abc 2.40 F BC 432 
BC17B . . 2.40 F BC 546 
BC182 . 1.50 F BC 547 

BC212 . . 1.50 F BC 548 
BC237 abc . „ f BC 549 
BC171 TWF BC 550 

BC238 4 bc i 50 p BC 556 
BC i72« c L50F BC 557 

BC239 .bc 1 60 F BC5S8 TOO 

prm wc r gQ jjg « m 


■ 8C173 


4001 . 

4002 

4006 . 

4007 . 

4008 . 

4009 . 

4010 

4011 . 

4012 

4013 . 

4014 

4015 . 

4016 . 

4017 . 

4018 . 

4019 . 

4020 . 

4021 . 

4022 . 

4023 

4024 . 

4025 . 

4026 

4027 . 

4028 . 

4029 

4030 

4034 

4035 

4040 

4041 . 

4042 

4043 

4044 

4046 

4047 

4049 

4050 

4051 . 

4052 

4053 
4060 
4066 

4068 

4069 

4070 . 

4071 

4072 


2,00 F 4073 
2.00 F 4075 
10.45 F 4076 
3,05 F 4077 
10,05 F 4078 
4.05 F 4081 
4.05 F 4082 
3.00 F 4089 
2,00 F 4093 
5.40 F 4094 

10.20 F 4099 

10.20 F 4162 

5.40 F 14501 
11,00 F 14502 
11,00 F 14503 

4.00 F 14506 

12.20 F 14507 
1.00 F 14508 

10.00 F 14510 
3.05 F 14511 

I. 30 F 14512 
3.05 F 14513 

22.00 F 14514 

6.15 F 14515 
0.60 F 14516 

10.30 F 14518 
1.00 F 14519 

14520 

19.50 F 14521 
14.00 F 14522 

14526 

10.30 F 14527 

12.40 F 14528 

II. 00 F 14531 

11.30 F14532 

11.30 F 14536 

12.50 F 14538 
11.75 F 14539 

5,00 F 14543 
5.90 F 14553 

10.30 F 14555 
9.10 F 14556 
0.00 F 14557 

15.60 F 14572 
0.20 F 14581 

5.20 F 14582 

3.15 F 14583 

4.20 F 14584 
3 00F 14585 
3.I0F 


3.80 F 
3,00 F 
9.35 F 
3.80 F 
3,10 F 
3,00 F 
3.80 F 

18.20 F 
0.00 F 

32.20 F 

14.50 F 
13.70 F 

4.28 F 

16.20 F 
7.40 F 
7,75 F 

4.60 F 

32.80 F 

11.20 F 

13.20 F 
11,78 F 
35.25 F 
19,00 F 
23,75 F 

11.30 F 

15.30 F 
5,90 F 

12.20 F 
29.15 F 

11.30 F 

12.20 F 

14.40 F 

18.20 F 

11.50 F 
21,00 F 
30.00 F 

19.20 F 

11.80 F 
14,60 F 

84.40 F 
11.00 F 
11,00 F 
04,40 F 

0,10 F 
29.00 F 

16.20 F 

25.20 F 

6.60 F 
21.00 F 


BC307 h imp BC 560 
BC251 * 0C BC 635 

BC308 h , BC 636 
BC252 ,bc BC 637 

BC309 1.60 F BC 638 

BC253*° C BC 639 

BC327 1,00 F 8C640 


80 135 
BO 136 
BO 137 
BO 138 
B0 139 
BO 140 
B0 142 


B0 675 NPN 
B0 676 PNP 
BO 677 NPN 
B0 678 PNP 
BO 679 NPN 
B0 680 PNP 


1.00 F 
1,00 F 
1.00 F 
1,00 F 
1,00 F 
2.00 F 

2.10 F 
2,20 F 
1.05 F 
1,00 F 
1.00 F 
1.00 F 
1.60 F 

1.50 F 
1.00 F 
1.00 F 
1,00 F 
1,00 F 
2.00 F 

3.10 F 

2.50 F 
2.50 F 
3,30 F 
3.00 F 


T0A 2004 . 
T0A 2020 . 
impli bil 
T1071 . . 
TL 072 . 

TL 074 . . 

S 041 P 
S 042 P . 
UAA 170 . 
UAA 180 
TMS 3874 


4,50 F 
5.08 F 


9.20 F 
12,00 F 

7.50 F 
ROOF 

4.50 F 
I.60F 
6.60 F 
5,00 F 
5.70 F 

3.50 F 
6.00 F 
6.80 F 

7.20 F 
. 58,00 F 

18.00 F 
18.00 F 

25.50 F 
27.00 F 
38.00 F 
25.00 F 
20,00 F 
19,30 F 

19.50 F 
38,00 F 
32.00 F 

9.50 F 
12.00 F 
17.00 F 

. . 15JOO F 
164X1 F 
22 JO F 


Stria E12 

1 /1.2/1.5/1,8/2.2/2,7/3,3/3,9/4,7/5,6/ 
6,8/8.2 at leur multiple 

1/4 W 5 % 1 £2 A 10 12.0.30 F 

10 ft* 2,2 Mft.0,10 F 

1/2W5S 1 ft* 10 ft.0.40 F 

10 £2*1010 £2.0,20 F 

1 Wan 10 £2* 10 M £2.0,50 F 

Bebintts Vitrifite* 

Stria E6 da 0,1 £2* 1 £2 
Stria E12 au dessus da 1 £2 


4 W bobine 0,1£2* 3.3 K £2. . 
6 W bobine 0.1 £2* 6,8 K £2 . 
16 W bobine 4 £28 £21612 . 


2,40 F 
3.00 F 
6.00 F 


• 1/4 W at 1/2 W par 5 at multiple mini 


ILP AMPLI HIBRIDES ILP 

HY5 Prtampli mono . . 110,1 

HY30 15W 10/10000Hz 157,1 
HY50 30W ■ 10* 50000Hz 177.00 F 
HY120 60W 10/45000Hr 360,00 F 
HY200 120W 10,45000Hr 560.00 F 


DIAC TRIAC THYR. 


POTENTIOMETRES 


+ CHIMIQUES - 



25 V 

40 V 

63 V 

IMF 

1,00 F 

1.00 F 

1.00 F 

2.2 MF 

1.00 F 

1.00 F 

1.00 F 

4.7 MF 

1.00 F 

1.10 F 

1.10 F 

10 MF 

1.00 F 

1.10 F 

1J0F 

22 MF 

1.10 F 

1 JO F 

1,40 F 

47 MF 

1J0F 

1,40 F 

1.70 F 

100 MF 

1.40 F 

1.50 F 

2,00 F 

220 MF 

1.00 F 

2.50 F 

3 JO F 

470 MF 

2,90 F 

4 JO F 

5.00 F 

1000 MF 

S.3Q F 

0.50 F 

7,00 F 

2200 MF 

8.00 F 

1,30 F 

12,00 F 

4700 MF 

10,00 F 

18,00 F 

22.00 F 


Pumaire : 220 V 
- Fil ranforct 


+ CERAMIQUE + 

Type d tuque ou plaque tie 
de 10 pF * 10 NF 0.60 

22 NF . 0.9SF 

47 NF .0.70 F 

100 NF .0,10 F 

4 Styroflex + 
da 22 pF * 10 NF 0.70 


A fu stables pas 2,54 mm pour circuit 
imprimt : 

Varticaux ou honzontaux . . . 1.00 F 

Multitours (22 tours) 
100ft-1K-2K5K-10K-20K 12.00F 

Oe rig lege rotatifs * picot* pour chassis 
sans inter : 

Simple de 100£2* lOMftLin. 

Simple d»4,7kft*1Mft log 
Double de 4.7 kft* 1 MS2 

Ui.. 

Double de 4.7 kft* 1 Mft 
Log. 


4.50 F 
4.70 F 


13.00 F 
14,39 F 


32.00 F simple de 4.7 kft* 100 kft 

Log. 

Oouble de 4,7 kft* 100 kft 


3.60 F BO 233 
3.10 F B0 234 

3.10 F BO 235 

4.10 F BO 236 
4.00 F BO 237 
5,00 F BO 238 

15.00 F 


5,00 F 
4,80 F 


5,50 F 
5.70 F 


Oiac 32 V. 

. 2,50 F l 

TRIAC 

( 

t 

8A/400V . 

. 6,50 F [ 

8A/400V isolt .... 

.7.80 F i 

THYRISTOR 


8A/400V . 

8,50 F| 


.15,30 F 


DISSIPATEURS 


OARLINGTON 4 AMPERES 


8.00 F 
9.00 F 
10,00 F 
. 11.00 F 
. 11,00 F 
ROOF 


MEMOIRES 


BF 

254 

2,05 F 

BF 

310 

3.20 F 

BF 

255 

2.05 F 

BF 

311 

5,20 F 

BF 

257 . 

3,05 F 

BF 

314 

4,05 F 

BF 

258 

4,00 F 

BF 

362 

8,00 F 

BF 

259 

4.00 F 

BF 

414 

4,50 F 


2N1613 ■ 2.10 F 2N2905A 3,30 F 

2N1711 3,00 F 2N2907A 2.40 F 

2N1893 3.50 F 

2N2219 3,20 F 2N 3053 3,40 F 

2N2219A . 3,25 F 2N3054 9.50 F 

2N2222A 2.10 F 2N3055 6.50 F 

2N2369A 2.20 F 2N 3055 VJORSO F 

2N2646 6.50 F 2N 3819 4.20 F 

2N2905 3.20 F 


RAM 

2101 ( 256x4-250ns) . 

2102 (1024 x 1 - Ipts) 

2102 1024x1 -400ns) . 
2102(1024 x 1 - 250ns) . 
2112 ( 256x4-400ns) . 
2114(1024x4 - 300ns) . 
4116. 

EPROM 
1702A (256x8-1/it) .. 
2708 (1024x8 450ns) . 
2716 (2048 x8) .. 


. 23.00 F 
. 14.50 F 

20.50 F^ 

. 24,00 FP ' 

23.50 F 
. 75.00 F 

60.00 F 


: 

100,00 F 


LED-AFFICHEURS 


TIP 29A 
TIP 30B 
TIP 31B 
TIP 32B 
TIP 33B 


5,00 F TIP 34B 
4,00 F TIP 35B 
5.40 F TIP 36B 
6.00 F TIP 3055 
1.50 F TIP 2955 


9.00 F 
16,00 F 
17,00 F 
8.90 F 
9,00 F 


COY 85 

COY 86 vert 03 
COY 87 jaune 03 
COY 40 L rouga 05 ... . 
COY 72 L vart 05 . 
COY 74 L jaunt 05 . . 

COY 99 infrarouga 05 
TIL 312 A rouga H : 7.5 mm 
TIL 313 K rouga H :7.5 mm 
TIL 327 roug * 1 H : 7.5mm 
TIL701 ou 702 A/K rg. H 


rouga 03 .... 1,20 

1,90 F 
2.00 F 

1.20 F 
2.10 F 

2.20 F 
6.00 F 

12.00 F 
12.00 F 
12.00 F 
13 mm 
15.00 F 

CQX 87 A/K Rg H : 13mm 2 digit 

.22.00 F 

CQX 91 A/K Vn H : 13mm 2 digit 

.33,00 F 

4N25 photocouplaur (2500V) 9.00 F 


CONDENSATEURS 


+ TANTALE GOUTTE + 

6,3 V 16 V 35 V 

1J0F 
1 JO F 
1J0F 2J0F 
1J0F 2J0F 
2J0F 3J0F 
1J0F 2J0F 4 JO F 
2.40 F 4 JO F 5 JO F 
4J0F 6 JO F IJ0F 
5J0F IJ0F 
5J0F 12J0F 
7J0F 
M0F 


0,47 MF 

1 

Mr 

1.5 

MF 

2J 

MF 

3.3 

MF 

4.7 

MF 

10 

MF 

22 

Ml 

33 

MF 

47 

MF 

68 

MF 

100 

MF 


Moult sorties Radiates 

uvu 


250V 

400V 

100V 

INF 

0,10 

0.00 

0,05 

2JNF 

0,10 

0.00 

0,05 

3.3NF 

0,00 

0.80 

0.05 

4.7NF 

0,10 

0,05 

0,90 

6.8NF 

0.15 

0J5 

0,90 

10NF 

0J6 

1,10 

1.00 

15NF 

0J5 

1.15 

1.00 

22NF 

1.00 

1J0 

l.io 

33NF 

1.00 

1J0 

1.10 

47NF 

1.00 

1J5 

1.15 

68NF 

1.00 

U5 

1.15 

0.1MF 

1.1* 

1.30 

1J0 

0.22MF 

1,30 

2.50 

2,00 

0.33MF 

1.50 

2.80 

2J0 

0.47MF 

2J0 

3.45 

2.00 

0.68MF 

2.00 

4.50 

3J0 

IMF 

3J0 

5.70 

4J0 

2JMF 

6 JO 


8.10 

3.3 MF 

100 V . 


1.00 F 

4.7 MF 

100 V 


10.00 F 

10 MF 

63 V ... 


21.00 F 


11.00 F 
21,40 F 


Oe rtgbga * glissitri fixation sur 
circuit imprimt ou per vis. 

Course 60 mm rtglette de guidage 
du cursaur et de protection de la piste. 
Simple de 4.7 kft* 1 Mft 

Lin.0.30 F 

4.7 kft* 1 Mft 

.8.M f 


Ckimiqtit not Poland 25 / 30 V 

1 MF . . 1,90 F 22 MF 1.90 F 

4.7 MF 1,90 F 10 MF . 2.10 F 

2? MF 2JO F 47 MF . 2,50 F 


TRANSFORMATEURS 
DALI MENTATION 


SELFS A AIR 


12V 

100mA . 

2 x 6V 

250mA . 

2 x 12V 

250mA . 

2 x 15V 

250mA . 

6V 

500mA . 

9V 

500mA 

15V 

500mA . 

18V 

450mA 

2 x 6V 

400mA . 

2x 12V 

500mA . 

2 x 15V 

500mA 

2 x 18V 

500mA _ 

6V 

1A. 

9V 

1A. 

2 x 6V 

■ 1A. 

2 x 7.5V 

■ 1A. 

2 x 9V 

■ 1A. 

2x 12V 

- 1A. 

2 x 15V 

•1A. 

2 x 17.5V 

■ 1A. 

2 x 25V 

1.3A. 

2 x 32V 

1.2A. 

2 x 6V 

• 2A. 

2 x 7.5V 

• 2A. 

2 x 12V 

2.5A. 

2 x 18V 

• 2A. 

2 x 25V 

• 2A. 

2 x 27.5V 

• 2A. 

2 x 6V 

• 3A. 

2x 15V 

3.5A. 

2 x 25V 

3A. 

2 x 3SV 

• 3.2A. 


22.00 F 
28.00 F 
29.00 F 
32.00 F 
27,50 F 
29 00 F 
32.00 


'uis.Nom. :50W / Crtte 72 W 
.25 mH 17.00 F 2 mH . 19.11 

11.00 F 3 mH 20.01 

11.00 F 4 mH 21J 

11.50 F 5 mH 22.01 

19.00 F 


1.35 mH . 
1.5 mH 
mH . 
.5 mH . 


TRANSFO 

D'IMPULSION 


34 00 F 

31*00 F Transfos d’impuljion.23,11 

pour stroboscopes et tubas * tr’- 
rapport de transformation 1/40 
implantation sur circuit imprimt 
boitier araldite moult 


35.50 F 
37.00 F 

39.50 F 
30,00 F 
34,00 F 

35.50 F 
37,r “ 
41,00 F 

42.50 F 
52,00 F 
56,00 F 
68.00 F 
17,00 F 
42.55 F 
55,00 F 

88.50 F 
87,00 F 

109,00 F 
148,00 F 
55.00 F 
110,00 F 
148,00 F 
181,00 F 


Tubas * eclats (pour stoboscopts) 

40 |Oults.25,0 

150 joules. 45.M 


NOUVEAU 

ILP TORIQUE ILP 


Non rayonnant - Primaire 220 V 


2 x 12V • 2A 
2 x 15V 2,6A 
2 x 9V 2.8A 
2x 12V 3JA 
2 x 6V -4A 
2 x 9V 4.4A 
2 x 12V - 5A 
2 x 15V • 4A 
2 x 25V 2.4A 
2 x 30V 2.6A 


130.00 F 
110,00 F 
130.00 F 
110,00 F 
130.00 F 
155.00 F 
155,00 F 
155,00 F 
. 170. 


TRANSFOPOUR 
PSYCH EDEUQUE 


TUBE A ECLAT 


<£ 


WRAPPINGS 


Outil * main ctesse A 
Outil Just Wrapp avec 

bobine.136.B 

Pistol* * bitter a ou pile . . 326.1 
Outil * insurer Its Cl 34.1 

Outil * extreme iusqu'4 22br 13J 


110,00 F Pince coupante * ras 


2/6-3/10-4/20-10/40 10/60 . 3,50 F 


Pour T05 * ailatte : 

oxydt noir mat.0,90 F 

Pour TO 220 at similairas 

petit models <6 W) ..2,80 F 

‘ modtla (16 W).5.50 F 

Pour TO 66 pare* 18 W . . . . 0.20 F 
Pour T03 * ailatte percts : 

carrt 46 x 46 15 W. 5 JO F 

carrt 65 x 65 24 W 5,70 F 

carrt 80 x 80 30 W.7,i 

Fona dissipation 112 x 38 

H.9.00 F 

Pour 2 T03 • 112 x 76 • 55 W . 18.50 F 


Transfos pour psychtdtfiqua rapport 1/1 
pour circuit imprimt. 

modlla miniatura. 11.00F 

modtle forte puissance . 14.00 F 


Promotion 
du mois 


A profiler pour 
constituer 
Votre Stock. 


(antiprojaction).38, 

Etau larg. 38 tmba» vento urn 31, 
Dtvidoir 15 m avec coupe et 

dtvidage. 

Fil 00,25 bobine 15 m 
Fil 00 J5 bobine 30 m . 

Carte par eta trout ttamt 

100x 160 . 

Carta parcta trout ttamt 

L band# 100 x 160 . 

Broctm * fourcha. 

da 25. 

Broche simple face 

achat da 25 . 

Broche support de Cl 

achet de 25. 

Broche double . 

Guide carte * ressort .... 

Guide avec tquerre support 3i 
Connecteur 44 brochas 

pas 3,96.31 

Support compoant ♦ couvercle 

la pairs.16. 

Support compoants♦ couvercle 

la pairs.17, 

Support compoants* couvercle 

to otire.26. 

Maltotie pistotot* carte 
iU broche ate .73 


17,11 


N’achetez que les valours dont vous avez besoin : 
RESISTANCES les 50 pieces — valeurs aux CHOIX 

Par 5 et multiple de 5 • 1/4 W 0.14 unit - 1/2 W 0.18 unit 

OIOOES 1N4004 par 20 prices 0 JO F int (soil 12.00 R - 1N4148 par 20 prices 0 J5 F unit (soft 5,00 R 

Promo Mtmoires4116 . 35,00 F 

LED rouge 05 par 20 pitces. 0.90 F 

TIP 31 8 (2N6122) par 10 pieces . ... 2 JO F 

2N2222 par 10 pitces.1J0F 


CASQUE HIFI STEREO 

• LJger (230 gr.) et extra plat. 

• Nouveau design type ouvert. 

• Sensibility : 100 dB/mW 

• Frequence rJponse: 20-20Q00Hz ± 5dB 


2N 3055 par 10 pieces.6.00 F 

TIP 3055 par 4 pitces 6.80 F 

TRIAC 8 A 400 V per 10 pitces 3.80 F 

TRIAC 6 A 400 V isolt.4.70 F 

VU METRE 18x40 noir. 400nA/800p 19.00 F 

AMPLI OP 741 8 brochas par 10 pitces.3 JO F 

TRANSISTOR 2N1711 par 10 pitces.2,79 F 


Series 74 LS et 74 C DISPONIBLES 


CATALOGUE GENERAL 120 pages 210x297 
UN VERITABLE outil oe travail 

Une documentation technique complete : caract6ristiques, brochage. dimensions 

INDISPENSABLE A TOUT ELECTRONICIEN 

Demandez le I H vous son envoy# ovtc TARIF compter eorttre 20 F pour portxtponon sum trots or •tpOOrtior \ 


Tout not PRIX sont routes TAXES COMPRISES ft I'unitE 

MINIMUM D'EXPEDITION 60 F (port exc/u) 

1) Paiement h la commande par chaque ou mendet^ttre C.CjP. Parts 1 0862 34 P 

(Port et emballage) : jusqu'a 3 Kg :2 0 F, au dessus Tarif SNCF 

2) Contre remboursement, ajouter 11 F et Minimum de commande : 200 F 
et acompte 30 % - Port et emballage jusqu'd 3 kg 25 F, au dessus Tarif SNCF 
• Ramises 5 % commande de plus de 500 F (uniquement sur les composantsl 

10 % Achats de plus de 2 000 F (sauf sur nos Prix Promotionnels) 

Nous VENDONS aux Industrials at Profassionnals - NOUS CONSULTER 


Radio Plans - Electronique Loisirs N* 403 


















































































































































































21 


+■ SO (JO URE + 

60S 

30 gr 15/1 Oe. 6.50 F 

100 gr 15:10* 16.00 F 

500 gr 15/10* ou 10/10# 68 00 F 

500 gr 8/10* .. 72 ;oof 

+ Tress* t Orssouder -I 


FER ASOUDER 


Nettciyant lubrifiant 
Nettoyanl securite 
Aon ttatiqu* 

Vermt THT THF . 

Graphite . . 

Eta mage i (roid 1/2 L 


220 cc 500 cc 

15.00 F 25.00 F 
15.00 F 25.00 F 
19.00 F - 
19.00 F 33.00 F 
19.00 F 33.00 F 
39.00 F 


MATERIEL POUR REALISATION 
OES CIRCUITS IMPRIMES 


Epoxy 16/10* cuivre 35 m 

1 lac* 

75x 100 .. 3 50 

100 x 150 7.00 

150 x 200 1 4.00 

200 x 300 20.00 


2 facts 

5.00 

10.00 

19." 

37.00 


Epoxy 16/10* photoscnubl* 

1 face 2 faces 

? 5 * 100 10.00 14.00 

100x 150 .. 18.60 25.00 

150 x 200 . 37.00 48.00 

200 x 300 69,50 91,00 

Retint photo sensible tn atomiseur 
pour reproduction an positif 
Type mini 75 cm 3 . 29.00 F 

Type maxi 200 cm J ... 63.00 F 

Rrivrilateur pour rfcine photosensible 

Pour 1/2 L. 3,50 F 

Comma detersive at abrasive 9,50 F 

Stylo marqueur 

Triage direct* sur cuivre . 19.00 F 

Mylar pas 2,54 pour insolation 
105x 148 4,00 F 

148 x 210 . 7,00 F 

210 x 297 12,00 F 

Film eutopositif pour contact 

240 x 320 . 23.00 F 

Reveiateur «t fixeteur pour film 


FER A SOUDER•SEM 

Livre avtc panne cuivre et prise deterre 

20 W 220 V. 71,00 F 

30 W 220 V.7 O 00F 

40 W 220 V 74,20 F 

60 W 220 V 78.85 F 

Panne droite 30 W . . 3.30 F 

Panne coudri* 30 W . 3,50 F 

Panne droite 40 W . . 4.20 F 

Panne coudri* 40 W . 4.50 F 

Rtpose far. 4,70 F 

Nouvelle Seri* Eurotem 
Mis* 4 la masse 

22 W. 80,30 F 

32 W 78,85 F 

42 W 72.60 F 

JBC ♦ Livre avec panne longue dur4« 
et prise de terre 
Crayon 15 W 220 V 
30 W 220 V long 0 . . . . 

40 W 220 V. 

Tepid* instant . 

38 W Senior. 

Element 4 drisouder. 

Support Unrv. 

♦ ENGEL* 

30W 220V inflantan* 

40W Accu - rechargeable / 

‘ 220V . 


90.95 F 
76.80 F 
76.80 F 
166,00 F 
35. 
54.70 F 
37.00 F 

105.00 F 


.204 00 


COMMUTATEURS 


COSSES -VIS 


P roots pour err curt impnmi 
••cent 3.80 

Raccord pour picots ci-dessus 

le cent.14^ 

Cosset 4 souder 0 5 mm • 3 branches 

I* cent.4, 

Cosset 4 souder 06 mm 
lecent 450 

Costes 4 souder 04 mm 
'•cant 4.00 

Cosses 4 souder 03 mm 
I* cent 4 00 

Canon isotam fibre 03 : 

75 piices .2.40 

Canon isolant fibre 04 : 

25 prices . 2 50 

VISSERIE 
Vit laiton 3 x 10-lecent . . . 6.50 
Ecrous03 mm lecent 9.30 
Vis laiton 4 x 10 le cent .. 8,30 

Vislarton4 x 15 lecent . 9,70 

Vis laiton 4 x 20 I* cent 11.20 
Ecrous04 mm lecent . . . 11,30 F 


RELAIS 


(pour 10 feuilles) . 

Bee de gravure 280 x 390 
Planclw M4canorma . . . 
Ruban 0,5/0,8/1/1,6Z2/2.5 
Lamps pour msoler film 

et r4sme. 

Perchlorure sachet pour 1 L 


27.00 F 
16,00 F 
9.00 F 
12.00 F 

25.00 F 
12,00 F 


Rotatifs Ensemble monte 
Bute* reglabl* 

1 circuit 12 positions 

2 circuits 6 positions .1 

3 circuits 4 positions ^'1,00 F 

4 circuits 3 positions 

Rotatifs 4 montar 

Enc liquet age complet avec vis et 
entretoises ax* 6 mm 
prrivu pour 5 galettes 

* Bute* reglabl* 14 12 pos.. 12,50 F 
Galette seule an matrire synthetiqu* 
bleu* 

Ore. 12 pos 12.00 F 

7circ. 6 pos 12.00 F 

3circ. 4 pos 12.00 F 

4 circ. 3 pos 12.00 F 


Reed 5^^ontaa^^oJT*^™ 

OIL . 19.60 

Reed 12 V 2 contacts T boitier 

OIL . 19.80 

Miniature 12 V 2 contacts RT 18,f 
European 6V12V-24V 2 contacts 
RT 23.00 

European 6V-12V-24V 4 contacts 

RT.26.00 

Supports releis europeen . . 6,50 


INVERSEUR 


Unipolaire 2 positions . 

Unipolair* 3 positions . 
Bipofaire 2 positions . 
Bipolaire 3 positions . 
Agfa I 


9.55 

13.50 
13,15 

15.50 
1,80 

Bouton poussoir (contact pouste) 2,50F 


VU METRE 


PERCEUSES ET 
COFFRETS 


Trris grand* vitesse 15.000 t/mn. 
Model* PRC3 Alimentation 9 4 14V 
avec 3 mandrins . 65.00 F 

Model* professionnel 16500 t/mn. 
equipe d’un roulement 4 bille 
mtation 14 4 18V 
Capacite d* mandnn 0,3 4 3.5 mm 
boitier metal livre avec 4 mandrins et 
ta clef. 

Modele PRC5 175,00 F 

Support pour PRC3 45,00 F 

Suppon Acier Guidage par 4 palters 
bronre pour PRCS 165.00 F 

Flexible pour pergage direct sur 
montage 44.00 F 

Alimentation pour PRC3 73,00 F 

Coffrets 

Perceuse PRC3 ♦ 3 mandrins* 10 outils 
pour percer mauler polir 
decouper 125,00 F 

+ FORETS + 

Haute vitesse. special epoxy 
00.6 /0.8/1/1.2/1.5/2 mm 
Piece 3.80 F 

AccessoeesS (blister! prix . 12.00 F 
820 Meule abrasive cyltndr 
B21 Meule abrasive coniqu* (arrondil 
82? Meule abrasive conique (droite) 
823 Meule abrasive conique 
B25 Oisques abrasifs 022 mm 
B26 Oisques Trongonneur 022 mm 
827 Oisques Sci*0l6 mm 
B31 Polissoirs Ifeutre) 

833 Brossettes mritallxjues tine 
B34 Brossettes metalliques gross* 

B36 Fraises spheriques 
837 Fruscs orculaires plates 
B38 Fratses trongomques 
Micro Moteur 12 V 20 00 F 


FUSIBLES VERRE 


Verre5x20rep.de 0.60 F 

Verr* 5x 20 temporise 0“ " 

Verre 6 x 32 rapide 1. 

SUPPORTS 

Support pour circuit imprime 

5 x 20 . 1.60 F 

Support pour chissis 4 visser 
5 x 20 2.50 F 

Oistributeur de tension : 

110 127 220 V 2.20 F 

Passe-fils pour cordons 

54 mm. .0,30 F 

Passe fils pour cordons 

06 mm .0,30 F 

Pieds caoutchouc noirs . . 0.30 F 


Exceptionnet 
Type professionnel 
graduation en db. 55 x 47 mm 
fond noir • graduation orange 

at vert*.28.50 

• Type rectangulaire 

r eduation an db. et Watt • 40 x 18 
ond noir chiffrts Manes 

«rouges.25,50 

l ndiceteurs de frequence : 
graduation de 88 4 104 MHz 
38 x 38 tr6s esthet.que 26,00 


APPAREILS DE 
MESURE 


Ferro mag frit ique class* 2 
type professionnel 48 x 48 rr 


0.5 A • 1 A. 39.00 

1.5 A 3 A 5 A 10 A . 42.50 

Special chargeur de battene 

r6ne rouge de surcharge 5 8A . 17,00 F 


1SV 30V 60V . 39,00 F 


CONNECTEURS COFFRETSTEKO 


+ DIN + 

Sod* HP chissis. 1,10 F 

Soda HP chassis coup, et mv 1.30 F 

Fiche HP mile ou femelle . . 1^20 F 

Embas* non blindrie 5 pdles 

45-. 1.00 F 

Embase blindrie S poles 45 . . 1.80 F 
Embas* blmde* 5 pdles 60 1.90 F 

Embase blinde* 5 poles 90 1.90 F 

Fiche Prolongateur femelle blmde* 

5 pdles 45 2 00 F 

5 pdles 90 2,20 F 

5 pdles 60 r 2 20 F 

6 pdles 60° . 2,30 F 

Fiche prolongateur mile blmde* 


3 pdles 90° 
5 pdles 45° 
5 pdles 60° 


1,60 F 
2.00 F 
2.00 F 


5 pdles 90°. 2,20 F 


6 pdles 60 ’ 


2.30 F 


ACCUS RECHARGEABLES 
CADMIUM NICKEL 


180mA 1.2V 010.5 

11,50 

Par 4 pieces 

10,50 

500mA 1.7V 014.5 . 

15.001 

Par 4 pieces 

12.00 1 

1800mA 1.2V 026 

31.50 

Par 4 prrices 

28.50 

4000mA 1.2V 033 

55.00 

Par 4 pieces 

48.00 

Chargeur pour 4 batteries 


80mA 

80.00 1 

Chargeur pour 4 batteries 


500mA 

65,00 1 

Chargeur umversel 

98.00 1 


2.30 F 
1.10 F 


+ CINCH RCA 

Chissis 4 visser. 

Male cabochon 4 visser 

rouge ou noir. 

Femelle cabochon 4 visser 

rouge ou noir. 1 I0F 

Jack 2.5 milt at femelle chassis 1*75 F 
Jack 3.5 male et femelle chissis 1.80 F 
Jeck 6.35 mono fiche M ou F 
Jack 6.35 mono femelle chisps 3,40 F 
Jack 6.35 stereo fiche M ou F 5,00 F 
Jeck 6.35 stereo femelle chissis 7.50 F 
Fiche BNC mile pour cordon 14.00 F 
Embas* BNC femelle chassis 13.00 F 
Oouille isolrie 02 noir rouge 1.50 F 

Fiche banana 02 noir rouge 2,00 F 

Oouille isolee 15 A 4 mm 
Rouge ou noire 
Jaune ou vert* 

Fiche banane 4 mm 
Rouge noire 
Jaune vert 

Pine* croco isoie* simple 
avec vis rouge ou noire . 

Pince croco isolri* double 
avec vis rouge ou noire 
Pmce pour chargeur de batten 
avec vis rouge ou noire 


•SERIE ACIER 

Capot orange laqui au four L x h x I 
8C1 = 60x 118x89 . 32 00 F 

BC2 = 124 x 118 x 89 42 00 F 

BC3 = 164 x 118 x 89 51 00 F 

BC4=222 x 118 x 89 63 00 F 

CHI = 60 x 118x49 . 25 00 F 


CH3 = 164x 118x49 420 

CH4=222x 118x49 49^ 

SERIE ALUMINIUM 
Capot laqui noir mat 
Fagada anodisit : 

331 = 53 x 100 x 60 .31 ft 

332=102x 100x 60 4201 

333 = 153x 100x 60 93*01 

334 = 202 x 100 x 60 . 64 01 


SERIE PLASTIQUE RECTAN 
GULAIRE 

Gris ou bleu survant stock 
Fagadealu anodisi 


1.0 

2.50 F 

1,00 F 
1.80 F 

3.50 F 


•SERIE PLASTIQUE PUP1TRE gns 
Fagada alu anodisi 
LxPxHxh 

362 = 160 x 95x 60x40 . 25.00 F 
= 215 x 130 x 75 x 45 . 44,00 F 
364 =320 x 170x85x 50 79,00 F 

Coffrets pour affichegt digitaux 
•orange noir ou grts suivant stock 
* fagada plexi orange 
0 12 =120 x 90 x 50 20.00 F 

0 13 = 150x 135x 55 24 00 F 

0 14 = 180x 155 x 58 34.00 F 

1A 72 x 37 x 28 • 10.00 F 

7A 72 x 57 x 28 11.00 F 

3A 72x 102 x 28 12,50 F 

*A 82 x 140 x 28 14.00 F 

IB 72 x 37 x 44 1 0.00 F 

78 72 x 57 x 44 11.00 F 

3B 72x 102 x 44 1 2.50 F 

48 72x 140 x 44 14.00 F 


LES KITS CHEZ C0MP0KIT 


Uniquement des KITS de qualite - faciles a monter et passionnants 

OPPERMANN 


■■ MODELES JOSTY-KIT 

Sirie JK - hobby • chaque kit est toumi dam son boitier. 
JK01 Ampli BF 2.5 W 67.00 F 

JK02 Ampli micro ... 69.00 F 

JK03 Grind BF sinus. 20Hz-20KHz.12l]sO F 

JK04 Tuner FM avec C.A.F.112,00 F 

JK05 Rricepteur 27 MHz. 129*00 F 


JK06 Emetteur 27 MHz 
JK07 Dicodeur de Frriquences 

(pour trilricommande par ex.). 178,00 F 

JK08 Interrupted crripusculaire. 72,00 F 

(par cellule photo-rilectrique) 

JK09 Alarme so nor*. 64 OO F 

JK10 Timer rriglable de 2 * 60 sec. 

JK11 Sirrine type Mc-Cioud 
JK12 Ampli d antenne et mesure 
puissance 27 MHz 
JK13 Generateur HF 
SERIE JOSTY 

HF61 Rricepteur PO GO. 

HF65 Emetteur FM. 

HF310 Rricepteur FM. 

HF325 Tuner FM grande sensibilite . 

HF330 Dricodeur strirrio pour HF310 ou HF325 
MI310 Vu-mritre strirrio et indicateur FM 
(pour HF310 et 325) 

M1360 Grinrirateur signaux carrrisde 500 h 

3000 Hz. 24,00 F 

HF385 Prriampli d antenne 

VHFUHF gain 20 0B 97.00 F 


110,00 F 


85,50 F 
98,00 F 

162.00 F 
108.00 F 

72,00 F 
41,00 F 
183,00 F 
307,50 F 
105,00 F 
72.00 F 


MODELES ASSO 


2012 Stroboscope 50 joules. 

2013 Stroboscope 300 joules. 

2022 Prriampli universal strirrio i 3 entrries : 
platme magnritiqut (RIAA) tuner magnrito 
Baxandal incorporri 

Lhrrri avec commutateur et 8 potentiomritres 

2023 Etaged* sortie 7 W mono. 

2025 Sirrine amriricaina 10/12 W. 

2030 Touche<ontrol »ct#ur i graduateur incorporri 
de 1200 W.. 

2032 Alimentation stabilieria. rriguli*, continue 

1 4 24 V rriglable 1 A livrri* avec trenrfo . . 

2033 Alimentation stabilisrie. rrigulrie continue 
5V 1A pour circuit TTL avec transfo ... 

2037 Graduateur de lumrira 1200 W avec self 

2041 Antivol pour auto, dritection sur contacts 

portrir* et »rti# sur relais. 

2042 Antrvol rilectromque pour appartement dritec 
tion par ILS. sortie sur releis avec tranjfo 


2043 Temporiseteur rifectronique pour par cm tore 


154.00 F 
286.00 F 


242,00 F 
99,00 F 
121,00 F 

143,00 F 

170.00 F 

170.00 F 
83.00 F 

138.00 F 
248.00 F 
255,00 F 


IMD 


Kit 

KN6 Oritecteur photo rilectrique. 

KN9 Co overt isseurde frriqoenc* AM/VHF 
KN10 ConvtnisMur de frriquenc* FM/VHF 

KN20 Convertisieur 27 MHz. 

KN23 Horloge numrioqu#. 

KN24 Indicateur de niveau da crite 4 LEO . 

KN26C*rilon da porta 2 tons. 

KN30 Modulateur 3 voris4 micro. 

KN33 Stroboscope. 

KN35 Graduataur de lumrira. 

KN40 Sirrine de puissance. 


94,00 F 
38,00 F 
40.00 F 
58.00 F 
141,00 F 
149.00 F 
69,00 ' 
137,00 F 
126,00 F 
43.00 F 
96.00 F 


KIT OPPERMANN 


Systrim# d‘alarme 4 uItra son rimetteur B116 
rricepteur 617 

B103 Oritecteur d'meendri et de gez 


89.60 F 
143.00 F 
206,00 F 


SYSTEME D'ALARME UNIVERSEL A INFRAROUGE 
DE CONCEPTION MODULAIRE 
Les fenritres sont surveillries a I’aide d'un laisceau invisible, les 
portes peuvent ritre surveillries 4 I'aide de relais magnetiques 


8153 Emetteur infrarouge 

8154 Rricepteur infrarouge . 

6155 Analyseur pour rricepteur infraroug# 

6156 Co mmande d'alarme! contrri led# 11 points) 

8157 Tamporisataur d'alarme 

8158 Serrura da porta 4 10 touchas 
B159 Relais et analyseur magnatique 
822 Canari rilactronique 

B32 Compteur Geiger Muller 

852 Carillon rilactronique suppnse . 

B53 Ori rilactronique. 

8122 Sirrine de police amriricaina 

817 Prriampli correcteur strirrio HI FI 4 entrries 

842 Leslie rifectronique 60 W 4 8 fi . 

859 Ampli 20 W edium nrirrio 

860 Alimentation pour B59 

B16 Ampli 40 W edium. 

826 Alimentation pour 816 

B3S Amplificeteur 100 W HIFI . ... 

834 +NTS Alimentation pour B35 

857 Roger - Piep pour CB 

8106 Grinrirateur d appel 5 tons pour CB 


89.60 F 
118.00 F 

62.60 F 
62.60 F 
88,90 F 

174.50 F 
96.15 F 

73.50 F 
572,00 F 

117.60 F 
56,00 F 
80.40 F 

249.60 F 
155.70 F 
262,10 F 
148.20 F 
154.80 F 
271.40 F 
214.00 F 
321.50 F 

78,00 F 
180.00 F 


MODELES AMTRON m\_m 

UK 108 Micro rimetteur FM.118,00 F 

UK220 Grinrirateur de signaux 56 50 F 

UK355 Emetteur FM 60-140MHz longue portrie 175,00 F 
UK707 Temporisateur etsuis glace 115,00 F 

UK821 Horloge digitale avec rriveil. 240,00 F 

UK875 Allumage rilactronique 205,00 F 

UK873 Passe vue auto pour project diapos 182.00 F 
Toute la sririe UK est livrrie avec boitier 
KS340 Modulateur TV VHF. 81.00 F 



KEJ01 Jeu de LOTO alimentation 4,5 V 4 5.5 V 139.00 F 
KE0 04 Carillon da porta 4 12 airs 4 micro -pro cesseur 

Puitssnca 1.5 W alimentation 9 V. 150,00 F 

KEL 02 Moduletaur 5 voies avec coffret driclenchcment per 

modulation HP. 145.00 F 

KEL 03 Prriamplificateur driclenchemant par micro incorporri. 
se branch* air n'importe quel modulateur 4 driclen 
chement par modulation HP . . 19 00 F 

KEL 06 Chenillard 4 canaux, 600 W par canal 130^00 F 

KEL 08 Modulateur 3 voies* voi* inverse modulation 

P* r HP. 129.00 F 


SPHERE - Haut parleur supplrimentare 10W 


8 J2- Excellent* prrisentation. 38,00 F - Par 2 . 33.50 F 


HAUT PARLEURS 

Pour rrialiser vous-meme des enceintes Hi-Fi de Haute-Qualite 



Diem* 

Bande 

Firiq. 

Puissance 






Prix 





nominal# 


mm 

en Hi 

nance 
tn Hi 

en W 

MEDIUMS 

I9TSP 

217x230 

35- 5000 

30 

80120 

599 F 

17 MSP 

140 

4512000 

45 

60 80 

338 F 

13RSP 

172x146 

50 6000 

50 

60 80 

335 F 

12 MC Idoi) 

200x138 

500 6000 

180 

79 

206 F 

10 MC (dot) 

130 

500 6000 

210 

30 

131 F 

TWEETERS 


TWZ (ogive) 

140 

1.5-20 K 

500 

120 <* 5000 Hi) 

248 F 

rwv 2 (Primal 
+ dih ueeur 

110 

2 20 K 

IK 

80 M 5000 Hi) 

199 F 

TWV Idomti 

110 

2 -25 K 

IK 

80 II 5000 Hi) 

129 F 

TWS idrime) 

110 

2 22 K 

1.5K 

50 1* 5000 Hi) 

70 F 

TWO 

97 

2 22 K 

UK 

50 1* 5000 Hi) 

57 F 

TW9SE 

82x82 

5 72 K 

1.5K 

35 II 5000 Hi) 

32 F 

6TW85 

65x65 

6 20 K 

2K 

25 <1 5000 Hi) 

28 F 

FILTRES 


Freq Be 


Pun 



RMrirenc# 

coupure 

Affaiblnaam 

sance 

condeniateur 

Pnx 


•n Hi 


•nW 



F IOOO 

150-2000 

12 dB 
par octave 

ISO 


488 F 

F 60 B 

250 6000 

12 BB 
par octave 

100 


526 F 

F 400 

600 6000 

12 BB 
par octave 

80 


220 F 

F 30 

600 6000 

12 BB 
par octave 

30 

Non polar 11 * 

125 F 

F 240 

2500 

6 BB 

par octave 

40 

Non polar it* 

94 F 




Banda 

I Frtq 

Punsanca 


Refaranca 

tn 


Irlton 


Pru 

mm 

an Hi 

Ian Hi 

an W 

BOOMERS ET LARGE 8AN0E 


31 TE 

330 

23 5000 

30 

89120 

644 F 

31SPCT 

310 

M 1500 

IS 

60/ 80 

592 F 

26SPCSF 

260 

28 5000 

76 

60/ 80 

474 F 

25 SPCM 

244 

22 12000 

26 

40/ 45 

260 F 

2SSPCG3 

244 

28 6000 

30 

30/ 35 

195 F 

205SPCG3 

204 

20 5000 

22 

30/ 35 

177 F 

2ICPR3 

212 

40 18000 

40 

30/ 40 

229 F 

21 CPG3 bt c6na 

212 

40 18000 

40 

25/ 30 

117 F 

21CPG3 

212 

40 12000 

40 

25/ 30 

104 F 

21 CP 

212 

40 12000 

40 

15 1 20 

59 F 

17 CP 

167 

4515000 

4b 

10/ 15 

49 F 

12 CP 

126 

50 15000 

50 

10/ 12 

42 F 

PASSIFS 


SP 31 

310 

18120 

15 


236 F 

SP 25 

244 

20120 

IB 


95 F 

P21 

212 

40120 

25 


43 F 


Evem pour constiiMif una ancamia 8au Refta* dumetra 7 cm 
Longueur 30 cm 


6,00 F 
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KITS DYNAX: Montage simple et rapide. Cdmposants modernes 
Bon marche. mais technique professionnelle. 


SOM -45: 

Retardeur de fonctions pour H. P. ou amplis (s 6 curit 6 ). 
Unite compacte. meme pour completer. Relais £ 4 inver- 
seurs de puissance (2 groupes de H-P). Le courant de 
coupure peut etre r 6 gie £ volonte. Raccord de 4 H-P. 
.. Alim. 2 V d 40 V/DC. 

— Dim. 80 x 50 x 35 mm. 84.00 F 

TY - 1 A: Comrertisseur de tension pour tubes neon: 

w ^ jusqu’£ 40 Watts. Alim. 6 £ 12 Volts. Ideal pour camping. 

voitures, lumiere de secours. etc... Ne n 6 cessite pas de 
• starter. Puissance de 1.5 Amp. Dim. 75 x 50 x 40 mm. 

livre avec boltier. Kit complet . 33.00 F 

TV-4 A: Commutateur a retard pour H. P.: 

w r avec s 6 curite contre les courts-circuits. Relais de puissance 

fa* pour 2 canaux. Affichage Overload pour chaque canal. Les 

LED pour I'affichage sont livres avec. Alim. 18 £ 24 V-OC. 

Dim. 80 x 45 x 35 mm. Kit complet. 58.50 F 

- Level - Meter - Stereo 

£ affichage LED en forme d'instrument de mesure. Par 
afficheur 9 LED rouges, vertes et jaunes, pour Peak 1 LED 
blanche. Cadran alu de 155 x 55 mm. graduation de 
- 30 dB £ ♦ 5 dB et 0 £ 100 %. Puissance de 1 A 200 
Watts sinus rfeglable. Alim. 3 £ 20 V/OC. Dim. 155 x 55 x 
15 mm. Kit complet. 79.00 F 

TY-10: 


DYNAX - Alpha Phase ♦ Beta Phase 



Commutateur fonctionnant si on frappe dans les mains. 
Micro eiectret tr£s sensible. Relais avec une puissance de 
coupure de 200 Watts sur 220 V. Commande par circu-t 
mt 6 gr 6 . Indication de l’£tat de commutation par LED. 
Alim. 9 V/DC. Clip de pile 9 V et LED compris dans la 
livraison. Utilisations: pour la commande d'appareils 
divers, pour systAmes d’alarme. etc. 

Dim. 70 x 45 x 20 mm. Kit complet 49.00 F 

TY - 20: Grande unite d’afflchage k LEO. stArAo, pour Peak et 
Level: 

Par kanal 15 LED rectangulaires. rouge, verte et jaune. 
LED Peak commune. Cadran alu de 5 couleurs. Affichage 
en V Impression matrice. Graduation: - 36 dB £ ♦ 7 dB 
Peak de — £ - - . Puissance rfcglable par rAgleur de 
0.5 £ 200 Watts sinus. Alim. 12 £ 18 V/DC. Affichage 
ideal pour ampli de forte puissance. Montage trfes simple 
Dim. face avant: 185 x 75 mm. Circuit imprime 165 x 
70 mm. Kit complet. 119.00 F 

RC - 321: Ampli stArAo complet: 

avec correcteur magnetique, affichage Peak £ LED. 
pre-ampli avec potentiometres et circuit de redres- 
sement. Hybride de puissance stdrAo de Sanyo 
— avec radiateur de refroidissement. Peu de distor- 
sions. B.P: 10 A 30.000 Hz. Alim.: 2 x 18 A 2 x 
V, 2 Amperes. Puiss. £ 8 ohms: 2 x 15 / 30 
Watts. Dim. 170 x 130 x 55 mm. Kit complet. 

Sans transfo. 175.00 F 

Transfo pour RC - 321 . 88.00 F 


sion 


Assortiment d’environ 250 resistances 1/4,1/3, 1/2 W. 12.90 F 

Antenne ferrite longueur 24 cm . 5.00 F 

Assortiment de gaines thermoretractable en Polioiefine irradiAe (ER 1). 0 de 
0.8 £ 11 mm - retraction max.: 50 K, Temp, de retraction 135* - 

L: 10 cm - 23 gaines. 24.90 F 

20 metres de fil d’argent 0 0,5 mm. 4.90 F 

Lot de 10 boutons alu pour pot. £ axe de 4 mm avec jupe et rep£re, 

H-20 mm. 0 ext. 18 mm. 16.50 F 

Assortiment d’environ 250 diodes Ge universelles. 9.50 F 

Assortiment d’environ 400 condensateurs ceramiques. disques, tubes, 
etc. 18.50 F 



W-986-Mini Etau: Etau trfes petit qu'on 
peut m 6 me mettre en poche, pied caout¬ 
chouc avec levier de vacum. Tient sur 
toutes surfaces lisses. Materiel ABS 
tr£s solide. Largeur d’emploi 40 mm. 6 cart 
max. 35 mm. Ideal pour voitures. camping, 
reparation de circuits, etc... Dimensions: 

90 )T7o x 70 mm. Piece. 15.00 F 

A partir de 10. la piece. 14.00 F 

W-506 - Etau de table k vide d’air: 

Tr£s bon maintien sur toutes surfaces 
lisses gr£ce £ son pied caoutchouc £ vide 
d'air. Sans nsques de deteriorations de 
la table. 4 maintiens de pieces (2 x 2). 

L'ensemble serrage peut basculer de 360* 

Partie enclume meul 6 e. Largeur d’emploi: 

- 63 mm. 6 cart - 55 mm. Dim. 130 x 110 x 

130 mm . 75.00 F 

ST-10: Maintien de montage. Votre 3e 
main pendant la soudure: Pour circ. 
impr. de toutes grandeurs, agrippe tr£s 
surement les platines pendant que vous 
reparez ou travaillez avec. Avec le 
ST-10 vos circuits seront toujours en 
position ideale. Un pied lourd en fonte 
vous assure le bon maintien. Sur 2 
cintres sont disposes une attache pour 
rouleau de soudure et une attache pour le fer £ souder. 

Poids 1,85 kg. Dim.: 245 x 170 x 170 mm. 159.50 F 



•Hk' 



?!»*<«• * ’ k 4 

2W l % • % ? 


^)YNAX 



La nouvelle Force: Dynax Alpha Phase 480 Watts. 

Etage final de 2 x 240 W musique, 2 x 120 W sinus £ 4 ohms. Distorsions 
0.08 %. Bande passante 10 £ 60.000 Hz. Sens, d’entree 650 mV/47 
kohms. Prevu pour orchestres, discos. PA, etc... Bother Dynax Profiline 
avec radiateur sur les cdt£s. et errveloppe de cuir noir. Face avant en alu 
argent / noir et 2 poign 6 es. 2 vumAtres 6 clair 6 s pour Level Inter. M/A et 
indication de fonctionnement par LED. Partie arriAre: SAcurite H.-P. canal 
droit / gauche. Pnse DIN pour H.P. Sortie DIN 5 broches. CAWe secteur et 
fusible/secteur. Boltier 340 x 80 x 100 mm. Face avant 380 x 110 mm. 
Poids 6 kg. Montage du kit (en modules) env. 2 heures. Tous les modules 
tefs que etage de sortie, alimentation, sont cAblAs et r£gl 6 s. 

Complet . 810.00 F 

Beta Phase: Un super prd-ampll. 

Avec SC-EP commutateur eiectronique £ commutation silencieuse des fonc¬ 
tions. Entrees Tuner. Tape, Phono et Micro (mono). Pre-ampli special SC- 
EQCB pour egaliseur: gain de 6 dB; correcteur Baxandall actif; reglage des 
graves et des aigus ♦ 15 dB. Egaliseur parametrique avec 2 frequences de 
contrOle reglables et un reglage de la largeur de bande de 0,16 £ 2 octaves 
ainsi qu’une zone de contrble de + 20 dB. Ainsi on obtient des effets trfes 
sp 6 ciaux: Filtrer la FO et la tension de ronflement; elevation ou abais- 
sement de certames frequences; «maquiller» certaines voix faibles. ou des 
enceintes. Possibles pratiquement illimitees pour les amateurs de Hi-fi. de 
meme pour les professionnels. Boltier noir. face avant en alu/noire, poi- 
gn£es Donnies techniques: B/P 10 £ 100.000 Hz. Gain 6 dB. Rapport 
S/B: 80 dB £ 300 mV. Sens, d’entree et de sortie 47 ohms. Tension de 
sortie: max. 8 V. Treble ♦ 15 dB; graves ♦ 15 dB. 1£re frequences de con¬ 
trOle 40-960 Hz, 2e de 500 £ 16.000 Hz. Gain, amortissement ♦ 20 dB. 
ROglage de la largeur de bande: 0,16 £ 2 octaves. 6 Cl. 6 transistors, alim. 
rOguiee. Dim boltier 340 x 80 x 100. Face avant 380 x 110 mm. 

Kit en modules prA-rAgies, complet. 775.06 F 

Alpha-Phase ♦ Beta-Phase. 1495.00 F 

Occasion unique! H.P. Boss-Medium produit par 
Pioneer en Pologne. 0 205 mm. Prof. 100 mm. Aimant 
0 80 mm. Imp. 40 ohms. Puis. £ Fair 10 W, 30 W sinus 
en enceinte close. 50 W musique. Suspension forte. 

Pnx . 49.90 F 



Promotion: 




PF-30 OT Cone-tweeter 80 W. 

Alu-cercle decor en noir/argent. Alu-<16me. 
impedance 8 ohm. Frequence 
2.500-18000 Hz . 


18.00 F 



Piles 




Baby : 1.2 V / 1800 mAH. Charge 14 heures £ 180 mA 
Piece: 33.00 F - A parlir de 10 pieces: 29.00 F piece 


Mono: 1,2 V / 4000 mAH. Charge 14 heures £ 400 mA 
Piece: 45.00 F - A parlir de 10 pieces. 40.00 F piece 


Super offre de condo-chimiques: 

-10.000 F/50 V. pour montage circ. Imp. 

H 72 x 0 35 mm. 25.00 F 

- 4.700 F/40 V - Axial. L 45 x 0 25 mm. 7.50 F 

- 4 700 F/80 V - Pour montage H 60 x 0 40 mm. 9.90 F 

Levier croix FUA: 

De Ires haute qualite. reglable vert., horiz ainsi que 360 '. Bouton en alu. 

Tr£s facile £ monter Pour tous travaux de commandes. Potentiometres tr 6 s 
precis. Livrabie par piece de valeur 20 K ohms ou 47 K ohms 
FU A - 22 K ohms 21.00 F 

FUA -47 Kohms 21.00 F 


no«« 

ctroniQUG 


5, rue de la Liberation 
67200 STRASBOURG 

T6I. (88) 28.38.18 

De 8 h a 12 h et de 14 ha 18 h, 
du lundi au vendredi. 




Oynax-Serie Basis - Le systAna StArAo - Hill compietement monte 

sur eurocartes enfichables 160 x 100 mm chaque unite peut etre utilisAe 
separement. Livr 6 avec face avant en alu brosse. Dim. 122 x 60 mm. 
Complet avec inter, et boutons. 

Coffret Basis pour toutes les cartes enfichabies de la s 6 rie. En 

metal noir avec face arriere percee. Dim. 122 x 60 x 195 mm 39.50 F 

Basis 8001: Tuner FM Hi-Fi avec indlcateurs 

de station i LED. Tuner PLL. Tuner integre. 

ZF ♦ decodeur. Stabilisateur de tension. 

Scala de 88-104 MHz. indication par 16 
, LED. Sens, d’entree 0.9 u V £ 16 dB. rap 
> 63 dB.Inv . mono/stereo. C.A.F.. 
marche-arret. Indicateur st 6 r 6 o £ LED. 

Potentiom 6 tre £ 10 tours. Alim. 12-18 V. 179.50 F 

Basis 8002: PrA-Ampli HI-FI avec intemipteur 
electr. des fonctions. Pre-ampli. stereo pour 
micro et casque. Pot. pour graves - medium ♦ 
*>aigus/balance/volume. Int. mini, pour marche/ 

4 ] arret-magneto-tuner-P.U.-micro-line. P.U. 

* magnet. 47 kohms/0,5 mV. Micro 10 kohms/0,3 uV- 
Tuner, magneto.. Aux. 430 Kohms/210 mV. 

Alim ♦ 12- 15 V. 145.00 F 

Basis 8004: Ampli.-HI-Fi Stereo. Etage final, 
protege contre les courts-circuirs, 2 x 60 W. 
avec indicateur de puissance £ 5 LED par canal. 

►(2 x 35 (60 W sur 4 ohms. B.P. 10 Hz -100 KHz. 

"Imp. 4/8 ohms. Distorsion 0,1 %. Rapport S/B> 

rO dB. Alim. ♦ 26 V/120 VA. 99.50 F 

Basis 8008: Hi-Fi StArAo Compander Systbme DBX. 
R 6 ducteur de bruit, avec C.l. made in USA. 

Am 6 liore le rapport signal/bruit pendant 
lenregistrement ainsi qu'£ l’ 6 coute. ex. 
avec 60 dB on obtient 80 dB et avec 55 dB on 
obtient meme 110 dB. Le reglage de la com¬ 
pression/expansion se fait par clavier 
£ 6 fonctions au pas de 1,0-1.2-1,4-1,6-1,8-2,0. Dynamique 
max. 110 dB. Temps de montee 10 ms. Sens, d’entree 3 V max. 

Alim. 6 15 V DC. 149.50 F 

Basis 8005: Alimentation pour tous les modules. 
Alimentation stable, r 6 gul 6 e avec Transfo. £ 
tr£s peu de rayonnement. S 6 curite automatique 
contre les courts-arcuits et les surcharges 
} (overload) par triacs. Le commutateur eiec¬ 
tronique marche-arret ne peut etre r£enclanche 
qu’apres avoir 0 t£ le d£faut Toutes les 
tensions sont mdiquees par LED de differentes couleurs. Alim. 220 V/ 

50 Hz. Tension fixe par C.l. 1 15 V. Tension reguiee 

electron ♦ 26 V/2 x 60 W. 148.50 F 




Interrupteurs miniatures £ encastrer. 2 A £ 220 V-Ac et 1 A £ 

30 VDC - Res. des contacts 0,01 Ohm. verifies avec 1500 V£ 

50 Hz. Levier chrome avec capuchon plastique. 

Pas de vis M 6 x 0.5. 

KNX - 2 W 1 D • 1 x A M. 5.50 F 

KNX - 2 W 2 D - 2 x AM. 6.90 F 


Chargeur universe! de piles rechargeables 

Pour 4 Mignons ou Monos ou baby ou 1 pile de 
9 V Woe. Avec lampe temoin de charge et 
. bouton de contrdle. Cable secteur de 
1.5 m de long. Boitier en synt. avec cou- 
vercle transparent. Dim. 205 x 85 x 50 mm. 

. 89.50 F 

pChargour pour Mignons rechargeables. Char- 
Bgeur pour 2-4 ou 6 Mignons rechargeables. 

Pour STiacune des 3 separations il y a une LED 
de contrble de charge. Tr£s beau boltier en 
synthAtique de 150 x 90 x 45 mm. 39.50 F 

rechargeables k electrodes en zinc: 
Mignon: 12 V / 500 mAH. Charge 15 heures £ 50 mA 
Pi£ce 12.00 F - A partir de 10 pieces: 10.00 F pi Ace 


Outlllage de prAcisien de 
production de la C-E-Teus les 
medAles avec pros manche en ptas- 
•tehafe tique iselant! 

Microshear 13: Pince coupante 
tr£s l£gere avec coupe trempAe 
et “retient-fir (le fil coupe 
est retenu). Pour fil en cuivre jusqu’£ 1,5 mm de 0. Avec 

ressort de retour. Longueur 130 mm. 29.50 F 

Microshear 13 C: M 6 me qualite 
que model 13, seulement avec 
coupe tr 6 s courte. pour travail 
en endroits tr£s inaccessibies, 
et sans “retient-fir. Longueur 


127 mm 


29.00 F 



Pince 10 L: Pince plate en pointe 
de tr£s bon maintien, mfeme £ 
la pointe, par un acier special. 

Avec ressort retour. Longueur 

155 mm . 28.00 F 

Pince 16 C: Pince plate pour 
tous travaux de montage, ou 
pour fil £ courber. TrAs bon 
maintien de la force. Ressort 

retour. Longueur 143 mm. 28.00 F 

Place isolante 14: Pince isolante 
et coupante. Fonction brevet£e 
lame coupante pour cAbtes jusqu’A 
10 mm de 0 . Isolation de fils 
plastifies de 0 02 £ 8 mm. Lon¬ 
gueur 175 mm. 32.00 F 

Pompe k ddssouder Lola 1 : avec trAs bonne 
aspirance et emploi £ 1 main sont les carac- 
tAristiques optimales de cette pompe. La 
pointe se laisse changer trAs simplement. 

Dimensions: 220 x 0 20 mm. 49.50 F 

Pointe de rechange. 8.50 F 


Interrupteurs solides £ encastrer pour tensions jusqu'£ 300 V. 4 Amp £ 

30 V DC - 4 A £ 110 V AC - 2 Amp £ 220 V AC - 0,3 Amp £ 300 V AC. 
RAsist. d’isolement 1.000 M Ohm. Verifies avec 1.500 V et 50 Hz. Levier 
chrome - Pas de vis 0 8 mm. 

KN - 4 (1 x 1) - 1 x M/A. 5.50 F 

KN - 4 (1 x 2) - 2 x M/A. 6.90 F 

KN - 4 (2 x 1) - 1 x Inv. 7.50 F 

KN - 4 (2 x 2) - 2 x Inv. 9.50 F 


Participation aux frais d’expedition: 

1 - Jusqu’A 500 F et moins de 5 kg: 10 F 

2 - Plus de 500 F et moins de 5 kg: gratuit 

3 - Plus de 5 kg: tarif SNCF 


Radio Plans - Eiectronique Loisirs N* 403 
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Dynax Power Amplifier Systeme 

Ampli de puissance compl. avec radiateur. Avec T. de puissance 
de Texas BO 245 ou BD 249. Imp. 4/8 ohms. Distorsion 0,08 X (T.H.D. 

0,009 %). Bande passante 10-40.000 Hz. Tension d’entree 500 mV. 

SC-90 : 60/90 Walts - Dim. 145 x 70 x 45 mm 

Alimentation: 25 V. 94.50 F 

Transto. pour SC-90: TM 90 (mono) .. 88.00 F 

Transfo. pour SC-90: TS 90 (stereo) .. 98.00 F 

Circuit d'alimentation pour SC-90- 

PS-1 (mono ou stereo).59.50 F 

SC-100:120/160 Watts - Dim. 190 x 100 x 55 

Alimentation: 36 V. 129.50 F 

Transfo pour SC-160: TS-160 (Emploi: 

_ stereo) . 159.50 F 

HI Circuit d'alimentation pour SC-160- 

PS-1 (mono) . 59.50 F 

PS-2 (stereo) .119.00 F 

Dynax - Dragee - Sound - SD-2000: Ampli de puissance mono 
monte sur radiateur. 

Puis. Sinus: 200 W (4,5 ohms) 

Puis. Musique: 350 W (4,5 ohms) 

Alimentation: 60 V 

Tension d’entree: 14 V k 50 Kohms 

Distorsion: 0,4 X a 1 KHZ 

Bande passante: 20-50.000 Hz 

Impedance: 4 a 18 ohms 

Dimensions: 250 x 140 x 75 mm 

Poids: 0.9 kg 

557.00 F 

Transfo. pour SD-2000 : 2 x TS 90 en serie. 196.00 F 

Oyeax - Dragee - Sound - SD-4000: Ampli de puissance mono 
monte sur radiateur. 

Puis. Sinus: 400 W (4,5 ohms) 

Puis. Musique: 600 W (4,5 ohms) 

Alimentation: 65 V 

Tension d'entrte: 1,8 V a 50 Kohms 

1 Distorsion: 0,15 % a 1 KHz 

9'^ *<y Bande passante: 20-50.000 Hz 

* Impedance: 4a 16ohms 

Dimensions: 250 x 150 x 90 mm 

Poids: 1,9 kg 

. 759.00 F 

Transfo. pour SD-4000: 2 x TS-160 en serie.319.00 F 

Paquet de redressement pour SD-2000 ou SD-4000 avec 4 diodes 

de 25 Amp. 69.00 F 

Possihilite de raccorder Dynax SC-W ou SC-EP. 

SK - 480: Instrument rond: Scala de oa 10. Ecriture 
rouge sur fond noir. Montage tres simple. Ri - 600 ohms. 
Sens. 300 micro A sur toute la plage de mesure. Dim.: 
48 x 45 x 28 mm. Perpage 0 40 mm. Avec 
eclairage . 19.00 F 

SK - 520: Vu-mttre: Graduation: - 20 a ♦ 3 dB et 
0 a 100 X. Cadran a 2 coufeurs. Montage de face. Avec 
boutons. Ri - 1000 ohms. Sens.: 150 micro A au max. 
Dim.: 85 x 60 x 21 mm. Avec eclairage. 45.00 F 

Centrale de |eux psychedeiiques 




ALC-4000: Appareil universe!. Jeu de lumieres, chemllard. 
centrale de contrOle lumieres, le tout en 1 seul appareil. 
kJ6al pour discos avec ses fonctions multiples. Les triacs de puissance 
sont commandes par photo-coupleur. ainsi securite absolue pour I’utilisateur 
car separe galvamquement entre secteur et eiectronique de commande. 
Normalement les divers raccords se font directement sur I'ampli. mars 
rALC-4000 est tenement sensible qu'on peut le raccorder directement, 
par fiches DIN. au meiangeur. au P.U., au magneto, etc... ALC peut §tre 
commande par le micro eiectret mcorpore ou les entrees DIN. Filtres 
seiectifs de 20-250 Hz. grave-medium, fiftre avec 18 dB 3 400 Hz, filtres 
medium de 18 dB e 3 KHz. aigus 7 a 20 KHz, incorpores. 

Fonctions: Bouton 1 - Seiectif de frequences. Inver. psych6d6lrque ou 
chenillard. Bouton 2 - Ruban d'eclairage. Travaille comme un VU-metre, 
lumiere montante. Bouton 3 - Dir. binaire. Pour ap. com. de lumiere 
fonctionnant avec code BCD. Bouton 4 - Chenillard programmation fonction 
chenil. Bouton 5 - Pour programme chenillard. Bouton 1-3 - Divers progr. 
de chenil, comme nombre de spot allumes, ou nombre de pauses 
Bouton 4 - Chenillard -Chafoe de sceaux- une lampe apres I’autre s’allume 
et inversement s'eteint. Bouton 5 - Sens, du chenillard (avant ou arriere). 

2 Boutons pour le rythme. Bouton 1 - Sensible pour graves/aigus. 

Bouton 2 - Rythme pour le micro interne ou externe ou entree DIN. 
Fonctions Jos potentlometres: Pot 1 - Vitesse du rythme. 

Pot. 2 - Sens d’entree micro ou entree DIN. Pot. 3 - Fader pour micro 
incorport sur entree DIN Indie. Monitor par 4 LED. Les difterentes fonctions 
de I’appareil peuvent fttre meiang6es. ainsi on obtient des possibles 
pratiquement illimitees de jeux psychedeiiques. 4 prises secteur- puissance 
1 kW max. par canal. En tout 4 KW- Eiectronique montee dans un elegant 
boftier metallique noir de dim. 4?7 x 70 x 270 mm. 

KIT EN MODULES avec toutes la m6canique et I’glectronique montee et 
rfegl^e. Montage environ 1 heure. Avec notice de montage tres complete 
et plans eiectroniques 

ALC400 ° ..579 50 f 


PS-1 Circuit d'alim. Avec diodes de 3 Amp. + 2 conden- 
'WBP sateurs de 2.200 uF + fusibles. Trous pour montage 

d'un C.I. de regulation. Dim. 55 x 82 x 45 mm.59.50 F 

SC-Hf Pr6-Ampli-d’entree + correcteur 
**/r A B***" - * 11 »ctlf. 4 Pot. pour vol.. bal„ I 

r* 7 1^1 aigus + graves.Securitedesurtension. 

Distorsion 0,3 %. Bande passante de 10 
& 100.000 Hz. Amplification totale 6 dB sur toute la plage. Aigus 
18 dB. Graves 15 dB. Alim. 12-18 V. Dim. 40 x 175 x 20 mm 

Livre avec boutons.99.50 F 

- SC-EP Pre-Ampli-eiectronique. Commutateur 
Lp-»eiectronique B.F. TDA 1029 de Valvo. Commu- 
rl lotion si,encieuse 5es fonctions Tuner/P.U. 

Cristal ou MagniMagneto/Micro (mono). 4 
- v entrees DIN 5 broches correction stereo 

d’apres RIAA. Dim.: 100 x 34 mm. 124.50 F 

Donnees techniques: 


P.U. Magnet 
P.U. Cristall 
Tuner 


Rapport S/B 

Distorsion 

Alimentation 


Sens d'ent. 
200 mV 
3 mV 
5 mV 
210 mV 
210 mV 


Sic. de 
surtension 
50 mV 
90 mV 
4,3 V 
4,3 V 


Imp. d’ent. 

42 Kohms 
4 Kohms 
430 Kohms 
430 Kohms 
60 dB 
0.3% 

15/18 V 





Relais miniatures pour circuit Imprime. Proteges centre les poussieres. Tres 

petite consommation, grande charge de ruption: Int. (Tattirance 30 mA. 
Charge avec 24 V 3 A, contact -11nverseur. Dim.: 18 x 15 x H 15 mm. 
Tensions Irvrables: 6 V (4.„7 V), 12 V - (7...16 V), 24 V (18...28 V). 

KL * 6 V . 5.90 F 

KL - 12 V .6.20 F 

• 24 V . 6.90 F 



N6 - 12/3 - Alimentation rdgulde 12 V/5 A: 

Intensite continue 3 A. Avec trfes bon 
Filtrage et tres bonne stabilisation. 

Prot6g6e contre les courts-circuits 
Grandes prises pour Fiches bananes et 
. A serrage de cables. Bottier solide en 
— metal, ventiie. Cable avec fiche secteur. 

Dim. 85 x 100 x 170 mm. 175.00 F 

Fin de stria indnstrtelle AO FA 

V SM - 5 K. micro de table dynamique: 

avec support et protege paroles. 

Travail de qualite allemande - Inter. 

M/A sur cable et fiche Jack coudee. 
de 3,5 mm. 

Ptoe .15.00 F 

_ 10 pieces. 120.00 F 

SAMSON - Direct d’uslne Accus Plomb-Gel de quality 
SAMSON. Boftier en ABS resistant 
aux acides et aux chocs. S6cunte 
absolue contre I’ecoulement. Peut 
etre monte en n’importe quel 
position. Meme apres d6charge 
charger la batterie - 200 fois, et en 
emploi normal beaucoup plus souvent. Emplois: Pour systeme 
d’alarme, lumiere de secours, mod6lisme, etc... 

Type . 

S 2-6 C 
S 6-6 C 
S 6-7 C 
S 12-4 C 



V/AH 

Poids/kg 

Dim./mm 

Prix 

2/6 

0.4 

54/40/95 

49.50 F 

6/4,5 

1.1 

152/34/95 

57.50 F 

6/7,5 

1.8 

152/50/95 

120.50 F 

12/4,5 

22 

152/65/95 

148.00 F 



CA-101 Commutateur stdrdo avec prA-ampli 
correcteur. 3 touches pour Aux/Tuner/P.U. 
magn. Correction d’apres RIAA. P.U. 2,5 mV/ 

50 Kohms/Tuner-Aux 210 mV/430 Kohms. Alim. 

12 a 18 V. Dim. 85 x 70 x 15. Complet avec 

boutons. 88.50 F 

S-SA Ampli-Hi-Fi- 2 x 50 W: Ampli Stereo compl. 
avec pre-ampli et circuit d'alim. et radiateur 
de refroidissement. 2 x 30/50 W sous 4 ohms. 

B/P 15.40.000 Hz. Distorsion 0,3 %. Sens, 
d’entree 300 mV/50 Kohms. Imp. 4 a 16 ohms. 

Rapport S/B 68 dB. Aigus/graves 15 dB 
Avec 24 TetT.de puis. BD 243 de Texas. Alim. 20 V. Dim. 150 x 

185 x 75 mm. Livre avec boutons, sans transfo. 198.00 F 

Transfo. pour S-SA -2 x 50 W-VA-130.88.00 F 

Pre-ampli.-commutateur de fonctions CA-101 . 88.50 F 

Face avant en noir metal perc6e (205 x 77).29.50 F 

NY-1800 Ampli. Stdrio 2 a 100 Watts 

Ampli. Hybride avec STK 463. Monte avec circuit 
g Mi I d'alim. et inter, de securite automatique a la 

* SfcA sortie des HP Puissance: Sinus/Musique: 

■ 2 x 55/100 Watts. Alimentation: ± 35 Volts. 

Dimensions: 100 x 90 x 55 mm. 188.00 F 

Transfo pour HY-1800: TS-90.98.00 F 

HV-2800 Ampli. sttrdo complet 2 x 100 Watts 
Ampli complet de conception modeme avec 
STK-463. Seiecteur d’entree par double 
MOS-FET -Cl pour P.U., Tuner, Aux. Ampli 
complet avec indicates des fonctions 
quadruple a LED. Interrupteur pour les 
diff. entrees. Inter, marche/arret, prise 
Tack de 6,3 mm pour casque.Compietement 
monte et pr6t a I'emploi. 

Puissance: Sinus/Musique 2 x 55/100 Watts, Bande passante 15 a 
100.000 Hz. Impedance 4 a 8 ohms. Rapport Signal/Bruit 85 dB. 

Max. DC-Orift 20 mV. Alimentation 27/38 V. Correction d’apres 
RIAA. Sens, d’entree P.U. 5 mV. Sens d’entree Aux. 100 mV. 

Aigus/graves 18 dB. Dimensions 160 x 100 x 55.299.00 F 

Transfo. pour HY-2800: TS-90 . 98.00 F 

OF - 202: Ventilateur axial. Pour re¬ 
froidissement d’amplis de grande puis¬ 
sance, alimentation et tr6s silencieux. 
Capacite d’air *200 m3/heure. Bottier 
metal 120 x 120 x 40 mm. Alim, secteur 
220 V~. Turbine a 5 paierons. 

99.00 F 


Provenance Magnetophones Revox: 

SK 20 - 65 - Moteur Pahat d'enroulement provenant 
de magnetophones de tres grande qualite. Moteur toumant 
autour de son axe. avec plateau d’enroulement et maintien 
en croix. Facile a monter par son m6plat perce de 4 trous. 
Donnees techniques: 220 V / 50 Hz - 800 T/mn - 
cons. 240 mA - condensates necessaire 1,5 F/400 V. 

Dim. H 90,5 mm - 0 82 mm. Montage vert, ou 

horizontal . 45.00 

Fin de serie: E - 56: Moteur miniature: Fonctionne 
a partir de 1,5 V. Ideal pour modeiisme. Dim.: sans axe 
35 x 0 23 mm. Axe avec embout caoutchouc de 1 cm 

x 0 4 mm. 12 , 

Promotion: cable de 2,5 m avec 2 fiches HP male, cable de 
0,75 mm2 . 0.00 

RB - 36: Boite a decades: 36 valeurs diff6rentes 
entre 500 ohms et 1 Mohms peuvent etre choisies. Livre 
avec fils et pinces crocodiles. Tolerance 5 %. Puis. 1/4 
Watt. 0 65 mm. 30.00 

- Convertisseur DC/AC 300/600 Watts: 

Avec poignee de transport. 
Une technologie moderne 
alliee a un transformateur 
special permettent d’ob- 
f tenir un degre d’efficacite 

r exceptionnel. Une securite 

thermique int6gr6e. reen- 
clenchaWe, assure le bon 
fonctionnement. Avec 
prises secteur. Pour tele¬ 
vision, frigo, chaine st6r6o. 
etc... Puis. 300 Watts continu et 600 Watts en pointe. Entree 12 V DC. 
sortie 220 V AC ’ 50 Hz. Dimensions: 177 x 145 x 220 mm. Poids 5,5 kg 
Livre avec cables batterie rouge et noir de 2 m de long avec pmee pour 
p&les batteries + un cable rouge de 3 m et un cable noir pour la fixation 

dans la voiture. 950.00 

Oynax Panther TX Kit complet 



3005- 




TX-300 Egaliseer stereo graphique 4 2x10 canaux: Krt en 

modules avec 2 x 10 pot. a glissieres a montage sur circ. impr 
L'eiectronique, alim. stabilisee Touche de Defeat / Tape / Aux / Monitor. 
Face avant en alu noir. Serigraphi6e. Dim.: 470 x 160 mm. Dim. du chassis, 
en alu tres solide avec tous les perpages. 45 mm x 300 mm. Avec 
2 poignees chromees. Frequences de contrOles par canal. 
30-60-120-240-500 Hz- 1-2-3-8-16 KHz. B/P 5 a 100.000 a * 1.5 dB 
Plage de reglage des pot. ± 12 dB Distorsions<0.05 %. Rapport S/B> 

100 dB a 1 V eff. Amplification totale: 0 dB. Tension d’entree et de 
sortie 10 V eff. Imp. de sortie 1 Kohm. Imp. d'entree 75 Kohms. 

Kit^omplet. sans face arriere (prtvu pour rack). 444.00 F 

BON DE COMMANDE 

pour correspondance a retoumer a 

DYNAX ELECTRONIQUE 


5, rue de la Liberation 

67200 STRASBOURG 


Nom 

Pr6nom _ 
Rue_ 


N* _ 
Vide 


Code Postal 


Nbre 

R6f. Articles 

P.U. 

T.T.C. 

Prix total 
TTCF 

























Participation aux frais de port TTC 


Signature TOTAL TTC 



REGLEMENT: 


( 


comptant par cheque bancaire, postal ou 
mandat-lettre. 


Q. 

cc 


v C.R.: 29 F TTC + 25 % du total de la commande 
au comptant et le solde payable a la livraison en 
^contre-remboursement. 
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MICRO DYNAMIQUE 



UD 130 Micro dynamique. double impedance com- 
mutable |600 ohms ou 50 K ohms], sensib. 73 dB. 
rep. 80 a 12.000 Hz. avec cordon, raccords. et sup¬ 
port orientable adapt standard sur pied de micro 

Prix . 85.00 + port et embil. 15,00 

PROMO sur 2 MICROS UD-130 

pour tous enregistrements avec effet stereo. 
La paire 160.00 - port et embal. 20.00 

PIED DE MICRO TELESCOPIQUE 

Prix . 149.00 (Exped. port du SNCF) 


AMPLI STEREO BST MA-50S 
2 - 25 watts rms 



Entiir. cable et preregie, dim. 185 x 124 x 65 mm. 
equipe des commandos vol./gr./aig./bal. et du 
circuit d'alim. (redresseur - filtres). alim en 
2 x 39 V altern.. entree (P.U. cristal ou Tuner) 
200 mV. rep. 40 a 50.000 Hz. distors. < 0.5 %. 
imped de sortie 8 i 16 ohms • Prix .. 186.00 
TR 50 Translo d'alim. pour MA 50S . 70.00 

PREAMPLI MAGNETIQUE « BST » 

Ref. MAS Peut equiper les amplis MA-15S. MA-50S 
et SC-30, sensibility d entree 2 mV/47 K ohms [cor¬ 
rection RIAAI. alim. 9 a 12 volts, a prelever sur le 
module ampli - Prix . 31.00 

AMPLI STEREO "SC-30" 

2 x 15 watts RMS (2 x 33 watts IHF) 



Entiir. cable el preregie, dim. 185 x 130 x 55 mm 
equipe des potention vol/gr/aig/bal. ainsi que du 
circuit d'alim (redresseurs + filtres). prdvu pour 
recevoir du 2 x 28 volts alt., sensib. dentree 25 
a 150 mV (P.U. crist. qu tuner), rdp. 38 a 18.000 


Hz. imp<d. de sortie 8 ohms 144.00 

TR 33 - Translo d alim. pour SC-30 40.00 


FRAIS de PORT Ampli 13 F I translo 22 F) 



COFFRET pour MA 15 S. MA 33 S. MA 50 S 

percages prevus pour ampli. pr£-ampli. transfo. 
prises, commandes. fourni nu. noir mat. face avant 
alu brosse. seriqraphiee. dim. 320 - 213 x 110 mm. 
Prix . 110.00 % port et embal 20.00 


CENTRAD 



t<819 - C» 

20.000 U/V continu. 
4 000 Q/V altern 
Precision : 

± 1 % en continu. 

± 2 % en alternate 
Anti-surchage. mille 
fois le calibre 


Volts c. cont.2 mV a 2.000 V en 13 gammes 

Volts c. alt 40 mV a 2.500 V en It gammes 

Amperes c. cont.1 uA a 10 A en 12 gammes 

Amperes c. alt.5 uA a 5 A en 10 gammes 

Ohms.0.5 Q y 50 MU en 6 gammes 

Capacites.0 a 20 000 MF en 6 gammes 

Oecibels.-24a+ 70dBen10gammes 

Frequences.0 a 500 Hz et 0 a 5 000 Hz 

Lappareil nu. avec pile, pointes de touche, 
embouts croco . 328.00 * port et emb. 10.00 

ETUI pour 819. avec compertiment access . plas- 

tique choc. dim. 135x105x55 mm.12,00 

CENTRAD 312 208.00 - Etui 12.00 


VOC 20 - 20 000 ohms/V. avec etui 225.00 

VOC 40 - 40.000 ohms/V. avec 6tui 255.00 

(Port et emballage 10.00) 


CONVERTISSEURS DE TENSIONS 

pour faire du 220 volts alternatif 

d partir d une batterie 



type CV EC 150 - EC 300 


SERIE CV STANDARD - Entree 12 volts continu. 
sortie 220 volts alternatil 50 Hz ± 10 
CV 121 120 watts 175.00 - port 22.00 
CV 201 200 watts 320.00 Exped port du 

SERIE REGULEE EN FREQUENCE 

(50 periodes ± 0.1 p.s.) 

Ces convertisseurs permettent d alimenter les tetevi- 
seurs sans risque de decrochement synchro, ainsi que 
les magnetoscopes, magnetophones platines. etc., 
sans perturber leur vitesse de fonctionnement. Protec¬ 
tion d entree contre toute inversion accidentelle de po- 
larite • Entree 12 volts continu. sortie 220 volts alter 
natil. 50 ptriodes (garanti). 

EC 150/12 • 150 Watts - 649.00 port 22.00 
EC 300/12 300 Watts - 875.00 * port 40.00 



EC 600 24 AS Entree 24 V continu. sortie 220 V alter 
natit. 50 Hz garanti 600 watts, vollmetre et ampe 
remetre pour controle V et I d utilisation. Un premier 
disposml de securite stoppe automatiquement le 
convertisseur et signale respectivement par 2 voyants 
LED si ta tension batterie est trop elevee ou trop laible 
pour un bon fonctionnement de l appareil. Une se 
conde securite. controlee par un 3' voyant LEO. coupe 
automatiquement et signale toute surcharge impost 
au convertisseur. 

Prix 1.865.00 Exped. port du SNCF 

EC 500 24 AS Entree 24 V continu sortie 220 V alter 
natil. 50 Hz garanti. 500 watts, dispositils de secu 
rite identiques au modele EC 600 24 AS. mais sans 
les vuyjnts LEO et appareils de controle V et I d utili¬ 
sation 

Prix 1.295.00 Exped. port du SNCF 

EC 1000/24 AS Presentation etcaracteristiques sem 
blables au convertisseur EC 600/24 AS. puissance 

1 000 watts. 

Prix 3.395.00 Exped. port du SNCF 

IMPORTANT - Tous les convertisseurs ci-dessus 
fournissent un courant alternatif a signal carte. et sont 
concus pour alimenter. dans les limites de leur puis¬ 
sance. des appareils dont le cosinus |phi| n est pas 
interieur a 0.8 Attention done pour certains moteurs. 
bien verifier avant si le cosinus est compatible 
Nous consulter eventuellement 


LA MESURE made in URSS 

un rapport qualit6/prix qui ignore la notion de profit. 


4323 - S 



Oote d un g6n£rateur 465 Khz. module (20 a 90 °o| par du I Khz. 

Resistance interne . 20.000 ohms/volt en continu et alternatif. 
Precision : j. 4 °o en continu et alternatil. 

Volts c. continu . 20 mV a 1.000 V en 7 gammes 

Volts en c. alternatif . 20 mV a 1.000 V en 6 gammes 

Ampere c. continu .2 uA a 500 mA en 5 gammes 

Ampere c. alternatil . 2 pA a 50 uA sur 1 gamme 

Ohm-metre . 0.2 ohm a 500 K-ohms en 5 gammes 

Dimensions: 139 x 85 x 40 mm Livre en etui plastique anti-choc, 
cordons, pointes de touche. 1 >|Q C ' P° rl 6t 

embouls croco. Prix sans pareil I ■ embal. 15 F 

4324 - S 

Resistance interne 20.000 ohms/volt courant continu. 

Precision ^ 2.5°# c. continu. et ± 4°:C. alternatil 


Volts c. continu 60 mV a 1.200 V en 9 gammes 

Volts c alternatif 13 V * 900 V en 8 gammes 

Amperes c. continu 6 pA a 3 Amp. en 6 gammes 

Amperes c alternatif 30 pA a 3 Amp. en 5 gammes 

Ohm-metre 2 ohms a 20 Megohms en 5 gammes 

Oecibels - 10 a ♦ 12 dB echelle directs 

Dim 163 96 x 60 mm Livre en boite carton renlorcft. 

avec cordons, pointes de touche. % _ 00r , e( 


embouts croco • Prix sans pareil I Oj r embal 15 F 



<4315-S» 

Resistance interne: 20 000 ohms/volt courant continu. 

Precision : ± 2.5 ° oC. continu. et ± 4 % C. alternatil. 

Volts c. continu. 10 mV i 1 000 V en 10 gammes 

Volts c. alternatif. 250 mV * 1 000 V en 9 gammes 

Amperes c. continu. 5 pA i 2.5 A en 9 gammes 

Amperes c. alternatil.0.1 mA a 2.5 A en 7 gammes 

Ohm-ntetre. 1 ohm i 10 Megohms en 5 gammes 

Capacity 100 PF a 1 MF en 2 gammes 

Decibels .- 16 A - 2 dB echelle directe 

Dimens. 215 X 115 x 80 mm • Livte en maletle alu portable, avec cor¬ 
dons. pointes de touches « on c port et 

embouts grip-lil Prix sans pareil I uU r embal 20 F 



Avec disjoncteur automatique contre toute surcharge. 
Resistance interne 20 000 ohms/volt courant continu. 

Precision ±1.5 9 o c. continu. et±2.5 9 oC. alternatil. 

Volt c. continu 10 mV a 1.000 V en 10 gammes 

Volts c alternatif 50 mV i 1.000 V en 9 gammes 

Amperes c. continu 5 pA a 5 Amp en 9 gammes 

Amperes c. alternatil 25 uA a 5 Amp en 9 gammes 

Ohm metre . 1 ohm a 3 Megohms en 5 gammes 

Oecibels .— 5 a - 10 dB echelle directe 

Oim 203 * 110 > 75 mm Livte en malette alu portable 
avec cordons, pointes de touche. oco C P° rt et 

embouts grip-lil Prix sans pareil r embal 15 F 

4341 - S > 

CONTROLEUR UNIVERSEL a TRANSISTORMETRE INCORPORE 
Resistance interne: 16.700 ohms par voll Icourant continu). 
Precision : ± 2.5 % c. continu et ± 4 9 o c. alternatif. 


Volts c. continu . 10 mV a 900 V en 7 gammes 

Volts c. alternatif . 50 mV i 750 V en 6 gammes 

Ampire c continu.2 pA a 600 mA en 5 gammes 

Ampere c. alternatif 10 pA a 300 mA en 4 gammes 

Ohm metre 2 ohms e 20 Megohms en 5 gammes 


TRANSISTORMETRE . Mesures ICR. IER. ICI. courants base, collecteur. 
en PNPet NPN Oim. 213 x 114 x 75 mm Livre en malette alu porta 
ble avec cordons, pointe de touche « qj- r port et 

embouts grip-til Prix sans pareil I oO r embal. 20 F 


Les gammes de mesures sont donnees de ^ 1/10 premiere echelle a fin de derniere echelle 


OSCILLO «Cl -90 

made in U.R.S.S. 

du DC a 1 MHZ 

Prix sans pareil 
avec 2sondes: 1/1 et 1/10 

890 F Ml 



OSCILLO «C1-94» 
made in U.R.S.S. 

du DC a 10 MHZ 

Prix sans pareil 
avec 2 sondes: 1/1 et 1/10 

1 295 F Ml 


Ecran 40 X 60 mm. calibrage: 

6 x 10 divisions (1 div. - 5 mm). 


Ecran 50 x 60 mm. calibrage 
8 x 10 divisions |1 div. - 5 mm) 


DEVIATION VERTICALE: simple trace, bande passante 
du DC a 1 Mhz. temps de montee 350 nano S. attenua 
leur 10 positions (10 mV/div. * 5 V division) imped, 
d entree directe avec sonde 1/11 M6gohm/40pf.et 
10 Megohms/25 pi avec sonde 1/10 


DEVIATION VERTICALE : simple trace, bande passante 
du OC a 10 Mhz. temps de montee 35 nano S. attenua 
teur 10positions (10mV/dlv. a 5V division) imped 
d'enttee directe avec sonde 1/1:1 Megohm/40 pF.et 
10 Megohms/25 pf avec sonde 1/10. 


DEVIATION HORIZONTALE: base de temps declenchee 
ou relaxee. vitesse de balayage 1 micro S/div * 50 
milli-S/division en 9 positions, synchro automatique. 
int$rieure ou exterieure ou —|. 


DEVIATION HORIZONTALE : base de temps declenchte 
ou relaxee. vit. de balayage 0.1 micro-S/div. a 50 mil¬ 
li-S/division en 9 positions, synchro automatique. in- 
terieure ou exterieure |+ ou — |. 


Presentation identique des deux modeles - Oscillos compacts. L. 10. H. 19.P.30 cm.poids3.5 kg. 

GARANTIE 1 AN - SERVICE APRES-VENTE ASSURE 


Radio Plans - Eloctromque Loisirs N* 403 
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TRANSFORMATEURS SERIEUX! 

Classiques. bian calculus, impregnation au 
varni classa B (jusqu'i 125°), aucun risque 
da ’chaufferette" ou da vibrations at gro- 
gnamants propras aux transfos camelote 



A 

* 

Tvp.1 T ' f ' , • 2 

Tension applicable au primaire : 220 V 


Volts 

Amp. 

A x B x C - Type 

Prix 

Port 

6 

0.3 

28x32x14 -1 

24,00 

10.00 

6 

0.8 

44x52x20 -1 

25.00 

10.00 

9 

0.2 

28x32x14 1 

24.00 

10.00 

9 

0.4 

38x44x17 1 

25.00 

10.00 

9 

0.6 

44x52x20 1 

26.00 

10.00 

12 

0.15 

28x32x14 - 1 

24.00 

10.00 

12 

0.3 

38x44x17 - 1 

25.00 

10.00 

12 

1 

50 x 60 x 21 -1 

30.00 

15.00 

12 

2 

63x75x25 1 

38.00 

15.00 

15 

03 

44x52x20 • 1 

25.00 

10.00 

15 

0.8 

50 x 60 x 21 1 

30.00 

15.00 

18 

0.3 

44x52x20 -1 

25.00 

10.00 

IB 

0.7 

50x60x21 -1 

30.00 

15.00 

24 

0.2 

44x52x20 - 1 

25,00 

10.00 

24 

0.5 

50x60x21 -1 

30.00 

15.00 

24 

1 

63x75x25 -1 

38.00 

15.00 

24 

2 

63x75x25 -1 

52.00 

15.00 

30 

1.6 

63x75x25 - 1 

52.00 

15.00 

30 

3.3 

80x96x40 -2 

70.00 

19.00 

48 

0.5 

63x75x25 -2 

38.00 

15.00 

48 

1 

63x75x25 -1 

52.00 

15.00 

48 

2 

80x96x40 -2 

70.00 

19.00 

2 x 12 

1 

63x75x25 -1 

40.00 

15.00 

2 x 12 

2 

63 x 75 x 35 1 

46.00 

15.00 

2 x 12 

4 

80x96x40 -2 

69.00 

19.00 

2x15 

1 

63x75x25 -1 

42.00 

15.00 

2x15 

2 

70x84x35 -1 

53.00 

19.00 

2x24 

1 

63x75x35 -1 

46.00 

15.00 

2x24 

2 

80 x 96 x 40 -2 

69.00 

19.00 

2x30 

1 

70x84x35 -2 

53.00 

15.00 | 

2x30 

2 

80 x 96 x 50 -2 

75.00 

19.00 

2x30 

3 

90x108x45 -2 

93.00 

25.00 , 


Ci-dessus 32 typos da transfos parmi nos 90 
modales disponiblas (liste sur demands} 


AMPLIFICATEUR de GAIN ANTENNE 

Haut rendement. bande UHF 



S installe sur le mat d'antenne. ou le plus pres possi 
ble de lantenne (sous la toiture) Gain eleve. bande 
UHF 470 * 890 Mhz. ires faible facteur bruit 3 a 4 dB 
Le boitier d alimentation de lampli s installe pres du 
teibvisiur. se branche sur le secteur 220 V. et fournit 
du 12 volts continu a l ampli par le cable coaxial. 

2 modeles disponibles. avec alimentation adequat 

Type EU 3SN - Gain 26 dB 279.00 f port 12.00 
Type EU 4SN Gain 39 dB 339.00 - port 12.00 

AMPLI. OE 6AIN ANTENNE. VHF et UHF 

40 a 260 Mhz et 470 i 890 Mhz. tous canaux tele, et ra¬ 
dio FM • Gain 35 a 38 dB. lacteur bruit minime (1.7 a 
3.4 dB) - Presentation et alimentation semblable a mo- 
deie ci-dessus. 

Type EM 4AS. avec alim. . 439.00 • port 12.00 

POSSIBIUTE d alimentation directe 

des 3 amplilicateurs ci-dessus 
sur batterie 12 volts (avec un by pass) 

PREAMPLIFICATEURS TELE ou FM 



MOTO-ROTORS D ANTENNES 
«Cornell-Dubilier 

made In U.S.A. 


De votre fauteuil. 
et du bout des doigts. 
orientez vos antennes 
TELE ou FM 
sur les emetteurs qui 
vous environnent. 

Ideal pour frontaliers 
et itinerants tels que 
caravaniers. mariniers 
etc. 


Moto rotor etanche a I humidite. solidite a loute 
epreuve supporle une charge d equipements (mats et 
antennes) jusqu'a 70 kg. fonctionne sans peine par 
vents violents. fixation sur mils 0 22 a 50 mm. ali¬ 
mentation secteur 220 volts, temps de rotation com¬ 
plete 55 secondes 

Type AR 40 * Moto-rotor (fig ci dessus) Oquiped un 
pupitre de commands a distance, a commande unique 
et rotative Le rotor Isupport d antennes) se cale auto 
matiquement dans la direction aflichee sur le cadran 
circulaire du pupitre: rotation maximum I tour (360 s ) 
Prix. 790.00 (Exptd. port du SNCF) 



MINI-FERS A SOUDER "ANTEX" 

garantie 
totale 
2 ANS 


X 25 - 25 Watts, long. 22 cm. courant fuite 5 u A isol 
* 500 V Prix 58.00 port 8.00 



ANTENNE TELE ELECTRONIQUE 

large bande. VHF et UFH 

' specialement adaptee a: 



— Caravanes 

— Camping-cars 

— Bateaux.. W tous autres mobiles 

Peut tout aussi bien s installer sur une residence se 
condaire. lieux de vacances divers, en France ou i l e- 
tranger. Reception de tous standards television VHF 
bande 3 et UHF bandes 4 et 5. L antenne se compose 
d une coque esthetique etanche dans laquelle sont dis 
poses I aerien UHF et un ampli a gain eleve. Le dipdle 
VHF bande 3 est fixe exterieurement: it est interchan 
geable avec un dipdle VHF bandes I et 2 ^ FM |en op 
tion). L attache de l antenne permet sa fixation en 
polarisation horizon!, ou verticale. GAIN d antenne: 26 
a 22 dB de 160 a 230 Mhz. 26 * 16 dB de 470 a 
890 Mhz, 24 i 15 dB de 40 a 11 0 Mhz. lacteur bruit 1.7 
a 3.5 d 8 . imped de sortie 75 ohms, niveau 105 dB/pV 
Livree avec alimentation mixte: secteur 220 V. et 
12 volts batterie (ou autre source c.c.) 

Prix. 495.00 + port et embal. 15.00 


Ameliore considerablement le gain d une antenne 
dans les bandes 40 a 860 MHz (FM VHF UHF). avec 
un facteur bruit particulierement bas (5.5 dB). presen 
tes en boitier plastique ABS. etanche au ruissellement. 
fixation sur mat fourni avec alimentation sec 
teur 220 V. a installer interieurement. et delivrant du 
24 V continu a l ampli par le cable coaxial 

Type 44910 Gain 16 dB 220.00 port 10.00 

Type 44911 Gain 22 dB 295.00 port 10.00 

Type 44B06 Gain 34 dB. bande UHF exclusivement 
Pri * 299.00 port et embal 10.00 



k 


star el 






VENEZ DONC... 


nous soumettre vos problemes d'antennes 
television ou radio FM 

Nous avons des solutions pour tous les cas d'especes. Possibility 
d echange dans les 10 jours d'un materiel conseiliy pour un autre 
plus performant, si besoin etait. Consultez-nous sur place. 


c'est la s£curit£ 



Rif. 

Composition 

Gain 

dB 

Canaux 

Prix 

T.T.C. 

si 

410.03 

3 directeurs 

13.5 

tous canaux (21 a 65) 

130.00 

625 ligi 
•. 3® ch 
:ouleur 

420.09 

9 directeurs 

16.5 

} Au choix : 21 a 33. ou 21147, ou 21 a 65 ) 

( Spicules : 31 a 47. ou 48 a 65. 1 

199.00 

U. «M ~ 
§2 

410.21 

21 directeurs 

19.5 

l Au choix : 21 i 29. ou 214 40, ou 21 i 47. ) 

) ou 21 k 81. ou 21 A 65 - Spiciales : ? 

' 29440.ou37147.ou47 461.ou57165. > 

344.00 



AMPLIFICATEUR D'ANTENNE 

teie/FM. gain Sieve. large bande 



Son alimentation mixte secteur 220 V et 12 Volts bat 
tene |ou autre source c.c.|. en fait un amplificateur 
d mterieur particulierement bien adapte a 2 utilisa¬ 
tions cede itinerante. caravane. camping cars, ba 
teau. etc., et cede sedeniaire en appartement Gain 26 
a 24 dB entre 40 et 890 Mhz. impedance d entree et 
sortie 75 ohms, niveau max WOdB'pV. dimensions 
224-52 110 mm 

Ref. OX 3SE Prix 269.00 port 1000 


AMPLIFICATEUR de GAIN ANTENNE 
TtLf ou FM 



Stare! 148, rue du Chateau, 7 5014 Paris - Metro : Gaite / Pernety / Mouton Duvernet - te/eph.: 320 00 33 

Magasms ouverts toute la semaine de 9 h 12 h 30 et de 14 h a 19 h. saul Dimanche et lundi maun Pour la France, les commandos sont execulees apres reception du mandat’ ou cheoue 

^«m.^d*‘i 0 no«Jl > 're« 4 m a C ° rnm H 8rK,e dans un meme “""'O' ‘ Envo,s con,,e ,embou, semem si 50 % du prix i la commande Hors de France, les commandes sont honor<Ses un>quement 
contre mandat postal. Les marchandises voyagent aux risques et perils du destinataire, en cas d'avarie. faire toutes reserves auprfcs du transporteur 


pour les cas difficiles! 

L antenne Active LAMBDA V. 9 directeurs. permel la reception des 
canaux UHF a grandes distances, ou en periphery des zones normalement 
couvertes. Lantenne est equipte dun amplificateur a gain eleve (44dB 
t U et de faible souffle, rapport avant/arriere 24 dB Reference de I an 
tenne 440.09. canaux au choix 21 ft 33 ou 37 e 47 ou 48 a 65. fournie avec 
alimentation 24 volts appropriee. Documentation sur demande. 

L antenne et son alimentation . 595.00 

CABLE COAX. RADIO (RG- 8 |. 50 ohms, diametre ext. 11 mm. le metre 6.50 

J rin8 . , 1 5/,0 ° 18 m 2.00 Iport les 10 metres 12 001 

CABLE COAX. TELE. 75 ohms, laible perte. le m 2.50 Iport les 10 m 12.001 

ENSEMBLES DE FIXATION D’ANTENNES SUR CHEMINEES 

N° 1 mat 1.85 m + equerre simple de fix. + 5 m de feuillard de ceinturage. 65.00 

N° 2 • mat 3 m (2 Mm emboit). equerre double + 2 x 5 m feuillard de ceint. 120 00 

MATS - element de 1.50 m emboitable (supplem a ensemble N c 2). 23.00 

ANTENNES TELEVISION MIXTES "SpAciales CARAVANES" 

Bandes VHF et UHF tous canaux. polarisation horizontal ou verticale pour chaque bande 

0011 - Gain maximum VHF 7.5 dB/UHF 10.5 dB. 178 00 

0022 - Gain maximum VHF 7.5 dB/UHF 13 dB.234.00 

AMPLIFICATEURS (EXTERIEURS) POUR ANTENNES TELEVISION 

Boitier plastique etanche. lixation sur mat sous l antenne. alim. 24 Volts par le cible coaxial. 

J^-JJjJI ’ {m P|1 9ain 16 dB 197.00 252001 Ampli. gain 20 dB 313.00 (port 7 00) 

158002 Alim, secteur 110-220 V/24 V pour amplis ci dessus 144.00 Iport. alim. * ampli 9.00) 

ANTENNES RA0I0 TONNA > 

22004 - FM stBr&o. directionnelle. rapport Av./Ar. 16 dB. 4 tltmonts. gain 8 dB. 167.00 

22006 FM stftrfto. directionnelle. rapport Av./Ar. 20 dB. 6 Mments. gain 10 dB. 241.00 

22008 FM st6r6o. directionnelle. rapport Av./Ar. 19 dB. 8 iltments. gain II dB. 432.00 

FRAIS OE PORT ANTENNES : contre rernboursemeat TABIF S.N.C.F. 


Ampli d inttrieur. large bande (40 a 860 MHz. permet 
( amelioration de l image en tele, ou du son en FM. 
s intercale simplement entre le recepteur et la des- 
cente de l antenne. alim. secteur 220 V incorporie. 
252501 - Pour desservir I leleviseur |ou I tuner, 
gam 16 dB 177.00 - port 10.00 

252500 - Pour desservir 2 tele |ou 1 tele • 

1 tunner. gain II dB 196.00 - port 10.00 







Radio Plans - Electroniaue Loisirs N* 403 




















































26 


a 

< 

200kits electroniqi 

jes 

pour vos loisirs 

En vente chez tous les distributeurs officiels OK 


MESURES 

OK 8 Alimentation regulee 20 V - 1 A” . 106,80 F 

OK 14 - Sonde millivohmEtre BF. 53,90 F 

OK 18 - Unite de comptage 1 chiffre. 83,30 F 

OK 39 Convertisseur 12 V = ou — en 4.5 

6 - 7.5 ou 9V/300 mA. 67.60 F 

OK 40 Generateur 1 kHz (carrEs) 38,20 F 

OK 41 - Unite de comptage 2 chiffres. 122,50 F 

OK 45 - Aim. reg. 3-24 V/ 1 A" 151.90 F 

OK 47 Disjoncteur (50 mA E 1 A). 93,10 F 

OK 51 Alim reg. 9V/0.1 A** 67.60 F 

OK 57 - Testeur de serrwconducteurs 53.90 F 

OK 67 Alim reg. 5V/0.5 A** 87,20 F 

OK 69 Module alim. 48 E 60 V/ 2 A. 146.00 F 

OK 86 - Mini-frequencemetre 3 digits 0 E 1 MHz 

en 4 gammes. 244,00 F 

OK 107 • Comma ride automatique poir chargeur 

de battene. 87,20 F 

OK117 - Commutateur pots oscilk) 0 d 1 MHz 

en 2 gammes. 155,80 F 

OK 120 Alim reg 12V/0.3A**. 93.10 F 

OK123 Generates BF 1 Hz E 400 kHz 

sinus, carrEs. triangles. 273,40 F 

OKI 25 Generateur d impulsions 0,1 Xz E 

150 kHz en 6 gammes. 244,00 F 

OK 127 - Pom de me sure R/C 6 gammes 

(1 E 10 MJ2 et 1 pF E 1 u F>. 136,20 F 

OK 129 - Traceur de courbes NPN-PNP 191,10 F 

OK 130 Modulateur UHF pour tEIEvtseur 79,00 F 

OK 138 Signal tracer BF/HF. 175.00 F 

OK142 - Alim reg. 48V/2 A**. 185,00 F 

OK 145 • Frequencemetre 0 E 250 MHz # . 985,00 F 

OK147 - Alim. reg. 0-30V/3A*. 559,00 F 

OK149 Aim. 0 E 24 V/2 A* 289,00 F 

OKI51 - Alim, double 0-24 V/2A* 559,00 F 

OK 153 - AHm. symEtrique ± 50V/2A**. 249,00 F 

OKI76 - B. de temps E quartz 1 Hz E 1 MHz. 195,00 F 

OK 197 - Avertisseur de coupure secteur. 125,00 F 

OK 199 Sonometre 125.00 F 


^ALARME 

OK 73 Antivol simple - Alarme sonore 
OK 75 - Antivol E alarme temporisee 
OK 78 Antivol E action retardEe 
OK 80 • Antivol pour automobile simple 
OK 92 - Antivol pour auto retard^ 

OK 140 • Centrale antivol pour appartement. 

OK 154 - Antivol pour moto. 

OK 158 - Antivol auto par radio FM. 

OK 160 • Antivol a ultrasons* 

OK 164 - Antivol pour phares supptementaires. 
OK 172 - Unite cfalarme par liaison radio* 

OK 175 - Transmetteur tEIEph. cfalarme. 

OK 184 - Simulateur de presence. 

OK 190 ■ Veilleur sonore par tElEphone. 


63,70 F 
93,10 F 
112,70 F 
87,20 F 
102.90 F 
345,00 F 
125,00 F 
195,00 F 
255,00 F 
125,00 F 
495,00 F 
225,00 F 
225,00 F 
225,00 F 


EMISSION-RECEPTION 

OK 61 Micro-Emetteur FM. 57,80 F 

OK 74 - Recepteur PO-GO E diode. 48,00 F 

OK 81 Recepteur PO-GO E 2 transistors. 57,80 F 

OK 93 - Preampli dantenne auto-radio. 38,20 F 

OK 97 - Convertisseur 27 MHz/PO. 116,60 F 

OK 100 VFO bande 27 MHz. 93,10 F 

OK 101 Recepteur OC 10 E 80 metres. 99.00 F 

OK 103 Convertisseur VHF/PO. 77.50 F 

OK105 - Mini-Recepteur FM. 57,80 F 

OK 122 Recepteur VHF 26 E 200 MHz. 125,00 F 

OK 131A - Relais telephonique pour E/R 

CB 27 MHz 295,00 F 

OK 132 Tuner FM. 88 E 108 MHz. 295.00 F 

OK 134 - Convertisseur 144 MHz/FM. 109,00 F 

OK 136 Recepteur 27 MHz super-reaction 125.00 F 

OK 148 Ampli ImEaire 144 MHz 40 W* 495,00 F 

OK 152 Emetteur FM 144 MHz *. 255,00 F 

OKI59 Recepteur de trafic FM super¬ 
heterodyne 144 MHz-Marine*. 255,00 F 

OKI61 - Ampli d antenne 144 MHz. 125,00 F 

OK 163 - Recepteur de trafic AM super¬ 
heterodyne. Bande aviation*. 255.00 F 

OKI65 - Receptei* de trafic AM super¬ 
heterodyne. Bande chalutiers*. 255,00 F 

OK167 Recepteeur de trafic 27 MHz. 

4 canaux Super heterodyne*. 255.00 F 

OKI77 Recepteur de trafic super¬ 
heterodyne Bande police* 255,00 F 

OKI 79 - Recepteur de trafic super¬ 
heterodyne. Bande O.C.*. 255,00 F 

OKI81 Decodeur de BLU 125.00 F 

OK 183 Emetteur 27 MHz AM * 255.00 F 


/ JEUX 

OK 21 
OK 24 
OK 25 
OK 26 
OK 36 
OK 37 
OK 38 
OK 56 
OK 59 
OK 60 
OK112 
OK124 
OK126 
OK133 
OK157 
OK192 
OK194 


DE LUMIERE 

Modulateur 3 voies. . 112,70 F 

Chenillard 3 vcnes. . 195,00 F 

Gradateur 63,70 F 

Modulateur 1 voie. 48.00 F 

Modulateur-gradat. 1 vote. . 93,10 F 

Modulateur 1 voie + 1 inverse. 77,40 F 

Modulateur 2 votes + 1 inverse 126,40 F 

Modulateur 1 vote dEcl. par le son. ... 151.90 F 

Clignoteur 1 voie. 122,50 F 

CUgnoteur 2 votes. 155.80 F 

Stroboscope 40 joules.. 155.80 F 

Modulateur 3 votes + 1 inverse. 136,20 F 

Adaptateur micro pour modulateur. .. 77,40 F 

Chenillard 10 votes programmable. .. 255.00 F 

Stroboscope 300 joules. 225,00 F 

Modulateur chenillard 4 voies.. 225.00 F 

Stroboscope alterne 40 joules. 195.00 F 


^JEUX 

OK 9 
OK 10 
OK 11 
OK 16 
OK 22 
OK 48 


Roulette E 16 LED. 126,40 F 

De electronique E LED. 57,80 F 

Pie ou face E LED. 38,20 F 

421 - 3 x 7 segments. 171,50 F 

Labyrinths electronique 87,20 F 

421 - 3 x 7 LED. T71.50 F 


MODELISME 

OK 52 - Sifflet automatique pour trains. 73,50 F 

OK 53 * Sifflet E vapeur pour locos. 122,50 F 

OK 63 - Sirens de police amEncaina 83.30 F 

OK 77 Bloc-systems pour trains 83,30 F 

OKI55 - Variateur de vitesse automatique 

pour tram. 125.00 F 


GADGETS 

OK 13 - Detecteur d'humiditE £ LED. ^ 


OK 15 
OK 43 
OK 54 
OK 55 
DK 58 
OK 62 
OK 66 
OK 188 


Agaceur Electroacoustique. 122.50 F 

Declencheur photo-Electnque . 93,10 F 

Cbgnotant E vitesse rEglable. 67.60 F 

Temporisateur 20s E 2 mn.. 83,30 F 

Manipulateur morse 87,20 F 

Vox control. 93.10 F 

Buzzer pour sonneries. 57,80 F 

Sablier digital. 155,00 F 


r 

AUTOMOBILE 

OK 6 - Allumage Electronique* 171,50 F 

OK 19 - Avertisseur de depassement de vitesse* 146,00 F 

OK 20 - Detecteur de reserve d essence 53,90 F 

OK 29 - Compte-tours (sans galva). 53,90 F 

OK 35 • Detecteur de verglas 67,60 F 

OK 46 - Cadenceur cfessuie-glaces. 73,50 F 

OK 68 Commands automatique de feux 63,70 F 

OK 71 - Indicateur de charge batterie 63,70 F 

OK 90 - Avertisseur sonore danomahes. 87,20 F 

OK113 • Compte-tours digital 191.10 F 

OK 135 - Centrale antivol pour auto* 195,00 F 


* Avec son boltier 
** Avec son transformateur. 


PHOTOGRAPHIE 

OK 91 Declencheur optique pour flash. 73,50 F 

OK 96 - Automatisms de passe-vues. 93,10 F 

OK 98 - Synchronisateur de diapos. 116,60 F 

OK116 - Compte-poses - 0 E 3 mn. 102,90 F 

OK 186 - Posemetre pour agrandisseur. 155,00 F 


B.F. - HI-FI 

OK 2 - Fibre 2 voies poi* enceinte. 

OK 4 - Filtre 3 voies pour enceinte. 

OK 7 - Indicateur d’accord FM. 

OK 27 - Baxandall mono. 

OK 28 - Baxandall StErEo. 

OK 30 - Ampiificateur 4,5 W eff 
OK 31 - Ampiificateur 10 W eff 
OK 32 - Ampiificateur 30 W eff 

OK 34 - Indicateur de surcharge ampli. 

OK 42 Decodeur quadriphomque SO. 

OK 44 - Decodeur FM stErEa 

OK 49 - Preampli 12 entrEes pour rmxage. 

OK 50 - Preampli RIAA stErEo 

OK 70 - Vu - DEcibelmEtre E 4 LED. 

OK 72 - Ampiificateur 1,5 W eff. 

OK 76 Module de mixage 4 entrEes stErEo 

OK 79 - Ampiificateur 2 x 4.5 W eff. 

OK 99 - Preampli micro (3mV - 4.7W2). 

OK109 - Filtre actif scratch-rumble 
OK111 • Filtre actif stErEo 
OK114 - Indicateur de balance 

OK118 - Decibelmetre E 12 LED. 

OK121 - Preampli micro (3mV - 300)2).. 

OK 128 - Ampiificateur 45 W eff 
OKI 37 - Preampli-correct. stErEo 4 ent 

OKI 39 - Ampiificateur 15 W eff. 

OKI 44 • Ampiificateur B.F. 100 W eff. 

OK 146 Ampiificateur B.F. 2 x 15 W eff.*. 

OKI50 - Ampiificateur B.F. 200 W eff. 

OK 162 Ampli. pour auto-radio 2 x 10W eff 
OK 196 - Egaliseur stErEo 6 voies. 


63.70 F 

87.20 F 

63.70 F 

57.80 F 
102.90 F 

63.70 F 
97.00 F 
126,40 F 

87.20 F 
126,40 F 

116.60 F 
97,00 F 
53.90 F 

57.80 F 
48.00 F 

240.10 F 

116.60 F 

38.20 F 
67.60 F 

126,40 F 
67.60 F 
122,50 F 
39.00 F 
195,00 F 
185.00 F 
109,00 F 
395.00 F 
449.00 F 
595,00 F 
195.00 F 
225.00 F 


CONFORT 

OK 1 Minuterie rEglable 1600 W. 83.30 F 

OK 3 - Touch-control simple . 77,40 F 

OK 5 - Interrupteur E touch-control. 83,30 F 

OK 17 - Horloge (hres-min-secJ. . 244.00 F 

OK 23 - Antimoustique E ultrasons. 87.20 F 

OK 33 - Horloge-reveil (Heures. min). 312.60 F 

OK 64 • Thermometre digital 0 E 99oC 191,10 F 

OK 65 - Horloge simple (Heures. min). 191.10 F 

OK 84 - Interphone E fi - 2 postes 93,10 F 

OK 95 - Serrure electronique codEe. 122,50 F 

OK104 - Thermostat 0 E 100OQ . 112,70 F 

OK110 - Detecteur de mEtaux. 155,80 F 

OK115 - Ampiificateur tEIEphonique. 83,30 F 

OK119 - Detecteur d'approche 102.90 F 

OK141 • Chronometre digital 0 E 99 s. 195,00 F 

OK 156 - Temporisat. digital 0 E 40 mn. 255.00 F } 

OK 166 - Carillon electronique 9 tons. 125.00 F 

OK 169 Alarme pour congelateur 125,00 F • 

OKI71 Magnetiseur anti douleurs 125,00 F 

OK 173 - Anti-rats Electronique 125,00 F 

OKI78 - Commands sonore avec micro. 125,00 F • 

OK 182 - Repondeur ttEIEphonique. 225,00 F > 

OKI85 - TEIEcommande par tEIEphone 225,00 F 

OKI87 Commands d'arrosage automatique. 125.00 F 

OKI 89 - Portier Electronique. 225,00 F I 

OK191 - Commando d eclairage automatique. 125,00 F 

OKI 93 - Minuterie 5 mn E 2 h. 155.00 F • 

OKI 95 Thermostat pour chauffage solaire. 125,00 F I 

OKI98 - Alarme de tempErature. 125,00 F 1 

OK200 Cde d'asservissement de moteur. 125,00 F 


RADIOCOMMANDE 

- Emetteur 27 MHz - 1 canal . 63,70 

- Emetteur 27 MHz - 4 canaux. 116,60 

- Commands proport. 1 canal 77,40 

- Recepteur 27 MHz - 1 canal 87,20 F 

Decodeur digital 6 votes. 142,10 F 

Recepteur 27 MHz E quartz. 122,50 F 

Emetteur E ultra-sons. 83,30 F 

Recepteur E ultra-sons.. 93,10 F 

Emetteur infrarouges. 1 canal. 125,00 F 

Recepteur infrarouges. 1 canal. 155,00 F 

Recepteur 27 MHz - 4 canaux. 225,00 F 

Emetteur 27 MHz - 6 canaux 225,00 F 


OK 83 
OK 85 
OK 87 
OK 89 
OK 94 
OK 102 
OK106 
OK108 
OK168 
OK 170 
OK174 
OKI 80 


MUSIQUE 

OK 12 - MEtronome Electronique. 57,80 F 

OK 82 - Mini-orgue Electronique 63,70 P 

OK 88 - Tremolo Electronique 97.00 F 

OK 143 - Generateur 5 rythmes. . 279,00 F 


Office du Kit - 52, rue de Dunkerque, 75009 Paris, Tel. : 280.69.39. 
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Sommaire n° 403 - juin 1981 




Realisations 

The Musical Box.29 

■< Amplificateur 2 x 25 W TURBO.37 

Sonomdtre .65 

> Base de temps d quartz 1 Hz - 1 MHz.69 

Emetteur-rdcepteur CB synthdtise (2* partie : le rdcepteur) 71 
Interrupteur « Enfantin » .77 


Le dossier du mois 

La grande parade des oscilloscopes.53 


Service circuits imprimis.28 

Fiche technique de votre « thyristor-cadeau ».36 

Concours de la meilleure poule pondeuse .68 

Les oscillateurs a C-MOS.83 

C.B. Troisieme generation : les PLL. 90 


^ CADEAU EN ENCART : 

UN THYRISTOR 0,8 A/60 V 


Ont collabor^ d ce num6ro : Bruno Bencic, Jacques Ceccaldi, Patrick 
Gueulle, Dominique Jacovopoulos, Christian Lemoigne, Jean-Marc Le 
Roux, Ren6 Rateau, Jean Sabourin. 

En couverture : L'oscilloscope OX 734 de Metrix (2 fois 40 MHz) dont les 
caract6ristiques sont donn6es dt la page 60 


Soci6t6 Parisienne d’Edition 
Soci6t6 anonyme 
au capital de 1 950 000 F 

Siege social : 

43. rue de Dunkerque. 75010 Paris 
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T6I. : 200.33.05 
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- SERVICE - 

— CIRCUITS IMPRIMIS — 


Dans ce num6ro, nous vous proposons, par I’intermediaire 
des professionnels distributeurs, quatre des circuits impri¬ 
mis proposes dans les articles de realisation. 

Voici leurs references et leurs prix estimatifs. 


Ref. 

Article 

Prix 

estimatif 

EL 403 A) 
EL 403 Bj 

Mhe Musical Box . 

34 F 

34 F 

EL 403 C 
EL 403 D 

^Ampli 225 TURBO . 

52 F 

16 F 

Nous vous rappelons ci-dessous les circuits disponibles 

des precedent numeros : 


Ret. 

Article 

Prix 

estimatif 

EL 401 A 

Poule electronique . 

18 F 

EL 401 B 

Tablette de mixage (ampli. 

16 F 

EL 401 C 

Tablette de mixage (adaptateur) . 

16 F 

EL 401 D 

Booster 2 x 20 W. 

23 F 

EL 401 E 

Transmetteur teieph. d’alarmes .. 

33 F 

EL 401 F 

Antivol auto. 

14 F 

EL 401 G 

Sonnette 10 tons . 

17 F 

EL 401 H 

Minuterie secteur. 

10 F 

EL 401 J 

Jeu de boules. 

37 F 

EL 402 H 

Amplificateur 2 x 30 W . 

24 F 

EL 402 D 

i 

28 F 

EL 402 E 

> Alarme « son et lumiAre ». 

28 F 

EL 402 F 

) 28 F 


Reseau de distribution 


Les professionnels adherent £ cette operation sont dis k 
present tris nombreux et c’est k eux que vous devez vous 
adresser pour obtenir les circuits imprimis du Journal. 

Voici la liste des points de vente, que nous tiendrons k 
jour, le nombre de revendeurs s’accroissant k chaque nu- 
miro. 

13001 - Europe Electronlque, 2, rue Chateauredon 

24100 - Pommarel Electronic, 14, place Doublet, Bergerac 

25000 - Reboul, 34, rue d’Arines, Besangon 

31000 - Cibot, 25, rue Bayard, Toulouse 

31200 - Sodlfam, 117, route d’AIbi, Toulouse 

42000 - Radio Sim, 29, rue Paul Bert, Saint-Etienne 

42800 - Medelor, Tartaras - Rive de Gier 

49000 - Electronic Loisirs,, 24, rue Beaurepaire, Angers 

56000 - Electronikit, 25, rue du Colonel Maury, Vannes 

60000 - Mod’elec, 19, rue Desgraux, Beauvais 

69006 - La boutique Electronlque, 22, avenue de Saxe 

69009 - Lyon Composants Radio, 46, quai Pierre Seize 

75005 - Radio MJ, 19, rue Claude Bernard 

75010 - Acer, 42, rue de Chabrol 

75012 - Cibot, 1, rue de Reuilly 

75012 - Magnetic France, 11, place de la Nation 

75012 - Reuilly Composants, 79, bd Diderot 

75013 - Pentasonic, 10, bd Arago 

75014 - Montparnasse Composants, 3, rue du Maine 

75014 - Compokit, 174, bd du Montparnasse 

75015 - Fanatronic, 35, rue de la Croix Nivert 

75016 - Pentasonic, 5, rue Maurice Bourdet 

75017 - ERCEE, 36-38, rue de Saussure 
76600 - Sonodis, 74, rue Victor Hugo, Le Havre 
77310 - LEE, 1, place de la Piece de I’Etang, 

St-Fargeau-Ponthierry 

91230 - Electro-Kit, Centre comm. La Foret, Montgeron 
92600 - Roche, 200, avenue d’Argenteuil, Asnieres 


r-Cotation des montages - 

Les realisations pratiques sont munies, en haut de la 
premiere page, d'un cartouche donnant des rensei- 
gnements sur le montage et dont voici le code : 



moins de deux heures de cdblage 


ViUicM 

WV Montage dx la port6e d'un amateur sans 
experience particuliere. 


Montage ndeessitant des soins attentifs. 


Une excellente connaissance de 
l'eiectronique est necessaire (me- 
sures, manipulations). 


entre deux et quatre heures de cd- 
blage 


plus de quatre heures de cablage. 

Ce temps passe ne tient evidemment pas compte de 
la partie mecanique eventuelle ni du raccordement 
du montage d son environnement. 



Vepem 

o 


Prix de revient infdrieur d 200 francs. 


Prix de revient compris entre 
200 et 400 francs. 


Prix sup^rieur d 400 francs. 
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Des melodies plein la puce avec... 

« The Musical Box » 


Si ce titre evoque une chanson du groupe Genesis, il signifie aujourd’hui 
« le microprocesseur & la port6e de tous ». Le montage pratique que nous 
vous proposons est en effet centre sur un boTtier 28 pattes de la famille 
TMS 1000, les « quatre bits » de Texas Instruments. 

Lorsque nous avons d6crit le TMS 1122 (horloge savante de juillet 1980), 
nous disions qu’il etait peut-6tre le^,P le plus simple du monde. Le voil& battu 
par la bolte k musique que void — dont acte — et c’est un bon point d’apr^s 
votre courrier. 

Avant de construire notre boTte k musique, qu’il nous soit permis de faire 
connaissance avec le produit brut qu’est un TMS 1000, car le sujet le m6rite. 
Nous ne ferons que saluer la famille, mais notre curiosite a tous sera apaisee... 
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Portrait de groupe avec 
RAM 

En guise de preambule, nous rap- 
pelons qu'une RAM est une mdmoire 
accessible d l'utilisateur, mais dont 
le contenu disparait avec Talimenta- 
tion. Par ailleurs, une ROM de 
TMS 1000 est une mdmoire remplie 
par Texas Instruments avant l'en- 
capsulation, et de ce fait, ne peut 
qu'etre lue. Elleestdvidemment non 
volatile. 

La famille TMS 1000 est une sdrie 
de piP d quatre bits en technologie 
MOS-Canal P, done faible consom- 
mation et tension d'alimentation rd- 
duite. Elle se compose de boftiers 28 
pins (TMS 1000, TMS 1070, TMS 1100) 
et de bottiers 40 pins (TMS 1200, TMS 
1270, TMS 1300). Chacune de ces six 
sdries comporte des differences 
principalement au niveau de la ca¬ 
pacity nfemoire. Par exemple, un 
TMS 1000 ou 1070 contient 1024 fois 8 
bits de ROM et 64 fois 4 bits de RAM. 
Les TMS 1100 et 1300 ont exactement 
le double. 

La caracferistique principale de 
cette vaste famille est d'etre compo- 
see de circuits « one-chip » ce que 
Ton peut traduire par « un ordina- 
teurcompletsur une puce ». Dansce 
cas, on trouve les dlements suivants 
dans le boitier : une Unity Logique 
Arithmytique qui est le calculateur 
central, une RAM et une ROM, les 
registres multiples pour le stockage 
temporaire des lignes mymoire d 
traiter, des compteurs et un maitre 
oscillateur qui est Thorloge animant 
le systdme. 

Les entrdes sont au nombre de 
quatre (Kl, K2, K4, K8), et il y a une 
foule de sorties, dites O et R, direc- 
tement exploitables du fait de leur 
fort courant. La vision des brochages 
donne une image prdcise du tout sur 
la figure 1. Les pins restant a com- 
prendre sont OSC 1 et 2 qui sont les 
entrdes de Toscillateur d'horloge et 
la borne INIT. L'horloge est exteme et 
peut ytre fournie par un oscillateur 
logique de technologie C-MOS par 
exemple, ou bien par un simple RC 
comme nous le verrons en pratique. 
La broche INIT sert d initialiser cor- 
rectement le /*P d la mise sous ten¬ 
sion, mais sera laissde libre pour no- 
tre application musicale. VDD est le 
ndgatif d'alimentation et VSS le posi- 
tif. Cette alimentation ne devra ja¬ 
mais ddpasser 20 volts. 

Par sa puissance de traitement li- 
mitye, cette famille 4 bits est bien la 
plus apte d entrer dans la maison, 
car de simples services domestiques 


ne ndeessitent gdndralement pas 
Temploi de /u,P's d 8 ou 16 bits. Ceci 
pour prdciser notre attachement par- 
ticulier aux 4 bits. II existe bien chez 
Motorola un p,P 1 bit « one-chip », le 
MC 14500 B de la famille C-MOS 
4000, mais nous y renongons actuel- 
lement d cause de la complexity 
d'utilisation qui nous yffraie un peu. 

Nous et les TMS 1000 

Aprds avoir vu ce qu'ils sont, il faut 
maintenant savoir ou ils sont. La rd- 
ponse ne surprendra pas : ils atten- 
dent sagement dans le bureau de 
Texas Instruments qu'un client se 
manifeste. Nous voulons dire par Id 
que les puces rangdes en bandes d 
Singapour sont mises en boite d la 
demande, car il faut pryalablement 
leur apprendre leur future fonction. 

Les spycifications d'un client dd- 
terminent le software (programme 
de ROM dans ce cas), qui sera re- 
produit pendant la fabrication par 
une technique de masque en une 
seule opyration, ce qui dyfinit une 
structure* surmesures »delaROM. 

Ceci explique que nous soyons en 
position d'attente vis d vis des cons- 
tructeurs pour pouvoir publier des 
rdalisations pratiques de grande 
simplicity. Pour nous comme pour 
vous, \e fiP est d ce prix. Mais les 
firmes ont des envies, d Toccasion, 
qui nous aident dans ce sens. Nous 
avions regu le TMS 1122 comme un 
evdnement — un boitier pour TEu- 
rope — et nous sommes fiers de pou¬ 
voir prysenter aujourd'hui un boitier 
pour la France, le TMS 1000 NLL - 
MP 3318 ! 

Ce carillon 24 airs a bien des ju- 
meaux hors de THexagone. Nous 


connaissons le meddle Allemand et 
le moddle Anglais. En Angleterre, 
Texas vend le TMS 1000 - MP 0027 A. 
Le terme MP signifie Musical Pro¬ 
gram, la suite est le numyro du 
client. Voici ce qui compose le pro¬ 
gramme Britannique : 

• Greensleeves 

• God Save the Queen 

• Rule Britannia 

• Land of Hope and Glory 

• Sailor's Hornpipe 

• Westminster Chimes 

• Oranges and Lemons 

• Oh Come All Ye Faithfull 

• Cook House Door 

• The Stars and Stripes 

• Beethoven's Ode to Joy (La Neu- 
vidme) 

• William Tell Overture 

• Red Flag / Maryland / Tannen- 
baum 

• Great Gates of Kiev 

• Twinkle Twinkle Little Star 

• Soldier's Chorus (Faust) 

• Fate Knocking (Beethoven) 

• The Marseillaise (I) 

• Deutschland Uber Alles 

• Toccata in D Minor (Bach) 

• The Lorelei 

• Wedding March (Mendelssohn) 

• Colonel Bogie 

• Mozart 

En Allemagne existe le TMS 1000 - 
MP 3228. Voici les 14 airs qu'il 
contient, que Ton peut supposer de 
durde supdrieure : 

• Die Tiroler Sind Lustig 

• Uli Marleen 

• Lied der Bayern 

• Trink Trink Bniderlein Trink 

• Die Blauen Dragoner, Sie Reiten 

• Deutsche Nationalhymne 

• Fuchs, Du Hast die Gans Ges- 
tohlen 
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• Im Friihtau Zu Berge 

• Wer Soli Das Bezahlen 

• Guten Abend, Gute Nacht 

• Am Brunnen Vor Dem Tore 

• Ich Weiss Nicht Was Soli EsBedeu- 
ten 

• Einmal Am Rhein 

• Gong (?) 

Tout ceci ne manque pas de sa- 
veur, et nos lecteurs meiomanes ap- 
prdcieront tout autant le programme 
Francis du TMS 1000 - MP 3318. En 
avant la musique : 

• La Madelon 

• Tico-Tico 

• Marche nuptiale de Mendelssohn 

• Kalinka 

• L'Internationale 

• Les Fiances d'Auvergne 

• Ein Prosit 

• La Panthdre Rose 

• Paso Doble 

• Alma Llandra 

• Popeye the Sailor Man 

• La Cucaracha 

• Ds ont des chapeaux ronds, vive la 
Bretagne 

• En passant par la Lorraine 

• Charge de la Cavalerie (style Rin- 
tin-tin) 

• La Marseillaise (non Reggae) 

• A la Bastille 

• La Vie Parisienne d'Offenbach 

• Suzanna 

• Lili Marlen 

• Hello, le soleil brille 

• Le p'tit Quinquin 

• L'ajaccienne 

• Viva Espana I 

Nous devons signaler que les dif- 
ferents TMS 1000 ci-dessus ne peu- 
vent fonctionner sur le meme circuit 
imprime, le logiciel interne etant af¬ 
fects d differentes fonctions, ce ne 
sont pas les mdmes entries et sorties 
qui sont employees dans chaque 
pays. 

Le bon choix pour la 
France 

C'est un gadget etonnant qui se 
realise en deux circuits imprimis 
simples. Aprds une etude longue et 
attentive, nous avons souhaite vous 
proposer une premiere realisation 
qui fonctionne toute seule. II y a done 
une platine TMS 1000 - MP 3318 pro- 
prement dite, mais il faudrait beau- 
coup de boutons pour sen servir. 
C'est pourquoi une deuxidme pla¬ 
tine dite « sdquenceur » assurera 
l'enchainement automatique des 24 
airs. Finalement, on met sous ten¬ 



sion l'appareil, et il n'y a rien d autre 
d faire que d'dcouter, ce qui est bien 
agrdable... 


Le schema de principe de 
la carte TMS 1000 - 
MP 3318 

La figure 2 en montre la simplicity 
ddroutante. LeTMS 1000 est prdsente 
dans son utilisation maximale, et le 
grand nombre de broches qui ne fi- 
gurent pas sur le schema sont toutes 
inactives pour l'application envisa¬ 
ge. La eld du fonctionnement se si- 
tue entre les sorties Rl d R8 et les 
entries K mentionnees. Kl et K2 
ayant le meme effet ont ete simpli¬ 
fies en K2 uniquement. D en est de 
meme pour R0 et R1 qui ont le meme 
signal de sortie : nous n'utiliseront 
que Rl. 

Le programme masque par l'usine 
laisse apparaitre au repos un signal 
tournant sur les sorties successives 
R8 d Rl. D s'agit d'une courte impul¬ 
sion positive que Ion peut relever d 
une cadence d environ 0,5 Hz sur 
une ligne R quelconque. Le sens de 
ce balayage d trds basse frequence 
va de R8 vers Rl. 

Les entrees K sont multiplexees el- 
les aussi dans le sens de la surveil¬ 
lance interne. C'est ainsi qu'elles 


sont froides au repos (O logique), 
mais r6agiront d la presence d'un 1 d 
tout moment. L'analyse sera faite de 
l'instant ou survient ce 1 de com- 
mande. Il en rdsultera dans la RAM 
une instruction simple qui, aprds 
transcodage, deviendra une com- 
mande de lancement pour le pro¬ 
gramme de ROM concerne. C'est Id 
le secret de ce boitier complexe. 

Si d'aventure on applique un 1 
permanent d Tune (ou plusieurs) des 
entrdes K, ou ddclenchera lair que 
commande normalement la pre¬ 
miere ligne d'ordre, R8. La raison en 
est simple : si une instruction de 
jouer un air est regue par une entree 
K, elle inhibe toutes les lignes de 
commande que sont les sorties R. 
L'impulsion de depart ne reprendra 
qu'd la fin du motif musical. Avant 
cela, aucun autre dedenchement ne 
sera possible. 

Supposons d titre d'exemple que 
Ton veuille cabler un strap entre R6 
et K8. Cette liaison fait jouer l'air de 
« Popeye the Sailor Man ». L'air dd- 
marre et les impulsions sur les sorties 
R sont bloquees, ces lignes restent d 
zero. A la fin de l'air, on peut voir 
revenir ces impulsions successive- 
ment sur R8, R7 et R6 qui rededen- 
che la musique voulue. 

Ainsi done, l'acces simplifie d la 
RAM du TMS 1000 - MP 3318 consiste 
d etablir un contact fugitif ou perma- 
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nent entree une sortie R et une entre 
K. On comprend qu'il y a bien 3 fois 8 
combinaisons possibles, ce qui pro- 
duit une selection dun air parmi 24 
possibles. Ceci compris, le reste est 
simple et assez traditionnel. 

L'alimentation du systdme qui 
s'opdre entre +VSS et — VDD est de- 
couplde en BF par le chimique C2 et 
en HF par le condensateur mylar C1. 
Ceci elimine tout parasite et permet 
une initialisation correcte du /xP. 

Les homes OSC 1 et 2, si elles sont 
rdunies, forment avec C3 d'une part, 
puisR5 et Pi d'autre part, un oscilla- 
teur d'horloge variant globalement 
entre 200 kHz et 450 kHz. On com¬ 
prend bien que tout son issu du /xP 
est gdndrd par une division savante 
de cette frequence d'horloge. Ainsi 
nous avons voulu rdaliser un rd- 
glage trds efficace de cette fre¬ 
quence pour obtenir une transposi¬ 
tion du son complet allant de plus & 
moins une octave sur la note fonda- 
mentale. 

II est permis d'escompter un effet 
valable sur la Marseillaise (par 
exemple) dont les notes et le rythme 
peuvent varier de 0,5 d 2 fois environ 
grace d P1. Ceci est le seul element 
variable possible sur la sortie son du 
TMS 1000, maisvalait d'etre essayd. 
Si d'aventure un lecteur souhaite pi- 
loter l'horloge par un circuit intdgrd 
different ou un generateur d'impul- 
sions, il faut alors appliquer un si¬ 
gnal carre entre OSC 1 et l'un des fils 
d'alimentation (quelconque). Dans 
ce cas, il faut relier OSC 2 d + VSS. 
Dans la pratique, un simple RC 
comme celui que nous avons adopte 
a une precision suffisante pour 
l'oreille, ce qui simplifie bien les cho- 
ses. 

La principale sortie du son s'effec- 
tue sur la ligne 03. C'est un signal 
carre parfait que Ton peut modifier d 
l'aide de condensateurs. D'origine, 
ce signal carre est plus attractif d 
l'oreille qu'un sinus par exemple, 
ceci etant principalement du au taux 
eieve d'harmoniques impairs qui 
flattent l'oreille humaine. Le role des 
condensateurs C7 et C8 est respecti- 
vement d'amplifier et de limiter le 
taux des harmoniques obtenu sur 
cette note fondamentale. Ces com- 
posants sont facultatifs et devront 
etre places uniquement en fonction 
des gouts du lecteur, aprds une 
ecoute comparative des tonalites ob- 
tenues. Ceci est du domaine de la 
mise au point. Par contre, les resis¬ 
tances R4 et R6 sont absolument in- 
dispensables car les sorties « O » se 
font d drain ouvert. 
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Si on dispose d'une sortie d drain 
ouvert, on doit la relier au ndgatif (en 
technologie P-MOS) pour donner un 
terme reel de charge au transistor 
MOS de puissance. Ceci n'est pas le 
cas des sorties R qui sont connectdes 
aux entries K dont le terme rdel de 
l'impddance est de 50 kH. 

Les resistances R4 et R6 ferment 
dgalement un diviseur de tension 
qui autorise le melange des sons, et 
ce cas est justement possible. En ef- 
fet, les sorties 02, Ol et OO donnent 
les sous-multiples successifs d'ordre 
2 de la fondamentale 03. Par exem- 
ple, si 03 donne le LA4, soit 440 Hz, 
02 est a 220 Hz, Ol d 110 Hz et OO d 
55 Hz. 

Ceci explique que Ton retrouve 
des resistances de sommation Rl d 
R3 (et des condensateurs d accord de 
timbre C4 d C6) sur les sorties de plus 
faibles poids binaire. II y a done pos- 
sibilite pour le lecteur de personnali- 
ser le son qu'il desire avec un me¬ 
lange des quatre lignes de timbre, et 
une correction ajustee selon le 
haut-parleur utilise. 

Le condensateur C9 coupe la 
composante continue qui peut exis- 
ter d la fin d'un air sur une des sorties 
« O ». Le cas est frequent ou Ton 
trouve un 1 logique, ce qui interdit 
une liaison continue d l'amplifica- 
teur de sortie sous peine de 
consommation dangereuse et de 
destruction du H.P. 

Cet ampli de sortie est un super 
dmetteur commun, en fait un 
Darlington en deux boitiers dcono- 
miques, avec R7 et R8 fixant la pola¬ 
risation de base de Ql pour un fonc- 
tionnement correct. Si Ton prend la 
precaution d'employer pour Ql un 
boitier d grand gain, on pourra pla¬ 
cer un TO 220 quelconque pour Q2, 
le rdsultat sera garanti. Avec le mo¬ 
dule dconomique TP 29 de Texas 
Instruments, qui est un bas de 
gamme, nous avons pu ddpasser 
largement 1 Ampere en impulsions, 
ce qui vaut une dizaine de watts 
pour le H.P. 

La valeur de R9 sera d'autant plus 
dlevde que le HP sera petit ; elle vise 
d protdger le dit haut-parleur des 
cretes excessives. La valeur conseil- 
fee de la tension d'alimentation de 
l'ensemble sera de 9 V environ, ce 
qui permet l'emploi d'une pile alca- 
line le cas dchdant. Dans ce cas, R9 
vaudra environ 33 d 56 O pour un HP 
de 8Q, et sera remplacde par un 
strap pour un HP miniature de 50 d 
100 fi. Ceci est dgalement une mise 
au point en fonction du HP et du vo¬ 
lume ddsirds. 


La realisation pratique de 
la carte TMS 1000 

Elle est fort simple et s'appuie sur 
les figures 3 et 4 donnant respecti- 
vent le tracd du circuit imprimd et les 
composants en situation. Le circuit 
imprimd a dtd calcule pour etre logd 
dans un boitier ESM reference 
EC 12/07 FA. On le reproduira avec 
sa mdthode prdfdrentielle : elles sont 
toutes bonnes. 

Le montage des composants se 
fera en conformity avec la figure 4, 
et la fixation du TIP 29 (ou dquiva- 
lent) sera assurde par une vis de 
3 mm de diamdtre, comme les deux 
trous de montage mdcanique situds 
dans les coins du circuit. Prdcisons 
que le support du TMS 1000 est 
conseilld ici, bien que le circuit ne 
soit pas vraiment fragile. C'est su- 
surtout pour le prix de ce /zP et son 
utilisation dventuelle pour d'autres 
systdmes que nous le conseillons. 

R9 sera montde de fagon provi- 
soire car sa valeur ddpend de l'en- 
semble rdalisd comme nous l'avons 
dit plus haut. R4 sera installde dans 
tous les cas avec R6, et le reste des 
composants « son » (R1 d R3 et C4 d 
C8) sera montd le cas dchdant sui- 
vant Impression d'dcoute. Lorsque 
cette carte est montde, on passe d la 
suivante avant de faire une mise 
sous tension. 


Le schema de principe du 
sGquenceur 

Nous le proposons sur la figure 5. 
II parait un peu compliqud au pre¬ 
mier coup d'oeil mais fait appel d du 
matdriel courant. IC2 et IC5 sont des 
4017, tandis que IC3, IC4 et IC6 sont 
des 4016 (quadruple commutateur 
dlectronique). 

D faut comprendre en premier lieu 
qu'il s'agit d'un vulgaire rotacteur a 
24 positions distinctes, et qui recycle 
sans fin. Son fonctionnement est or- 
ganisd en matrice 3 fois 8 bits. Pour 
des raisons d'dconomie et de dispo- 
nibilitd, nous avons utilisd des 4016 
comme relais dlectroniques. Cha- 
cun a son entree de commande sd- 
parde, et un boitier en comporte qua¬ 
tre. Si une entrde de ce type vient au 
1 logique, elle ferme le contact ; 
dans le cas contraire, le contact pa¬ 
rait physiquement ouvert, puisque 
Ton travaille en « tri-state », done en 
fil mort d l'dtat de repos. 

Initialement les deux compteurs 
4017 sont hauts (1 logique) sur leur 
ligne O. A ce moment, on erdd une 
liaison R8 avec K2 qui joue « A la 
Bastille... ». Or cette ligne R8, nous 
l'avons vu plus haut, sera la pre¬ 
miere d prdsenter une impulsion ve¬ 
nue du fiP apres la fin de Fair musi¬ 
cal. 
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Cette impulsion est trds importante 
en ce sens quelle va commander sur 
son front montant lavance du 4017- 
IC2. Tout se passera alors extreme- 
ment vite : le compteur progressant 
d'une ligne va commander instan- 
tandment le relais dlectronique 
concernd, et il suffit alors d'attendre 
une impulsion du /zP qui passe par 
cette boucle pour obtenir un autre air 
musical. 

Ainsi le compteur IC2 balaye suc- 
cessivement les lignes R du fiP tan- 
dis que le compteur IC5 s'occupe des 
entries K tour d tour. C est un pur 
exercice de logique sdquentielle qui 
n'dchappera pas au lecteur en- 
tratnd. 

Quand IC2 est sur sa ligne 7, il a 
fini un tour et doit revenir d 0. Ceci 
s'effectue en rebouclant sa ligne 8 
sur l'entrde RAZ, et l'opdration dure 
dgalement fort peu de temps. Ce bref 
signal est ndanmoins significatif 
pour l'entrde montante de IC5 qui 
avance immddiatement d'une ligne 
K. Ce compteur est a trois positions 
simplement, et sa propre remise d 
zdro est faite sur sa ligne 3 comme 
prdcddemment. 

Il reste d dire de ce circuit finale- 
ment simple qu'il est pourvu d'un in¬ 
terrupted mdcanique coupant le fil 
d'avance automatique au grd de 
l'utilisateur. Ceci conduit d placer 
RIO pour fixer d 1 Mft l'entrde de IC2 
qui ne doit pas etre en l'air sous ten¬ 
sion. Le but de SW1 est done de md- 
moriser au passage tel ou tel air mu¬ 
sical pour le rdpdter d volontd, tou- 
jours automatiquement. La ferme- 
ture de SWl permet d'embrayer d 
nouveau le sdquenceur pour l'en- 
chainement des 24 airs. Enfin CIO 
est un antiparasite sur l'alimentation 
des C-MOS. 


La realisation pratique du 
sequenceur 

Pour des raisons d'dconomie et de 
simplicity, nous avons rdalisd une 
carte simple face munie de 9 strap- 
pes en fil quelconque. Au passage, 
maudissons le 4017 qui a un bro- 
chage de cauchemar (ainsi que le 
4016 en fait). Le tracd obtenu, assez 
pittoresque, est proposd sur la fi¬ 
gure 6. Dans l'esprit d'une mise en 
boite, nous avons conservd le format 
de la carte TMS 1000 pour notre sd- 
quenceur. 

La figure 7 indique la disposition 
des composants, soit une resistance, 
un condensateur et cinq circuits in- 



Figure 6 
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tdgrds. Placer en premier lieu les 
neuf strappes qui sont indispensa- 
bles : le moindre oubli crde une 
panne. Ensuite on monte les deux 
composants passifs, et dventuelle- 
ment des supports pour les C-MOS. 
Ici encore nous les conseillons, c'est 
une sage precaution. 


L’interconnexion des 
modules 

Ilya treize fils qui relient les deux 
cartes entre elles, ce que nous avons 
schematise sur la figure 8. On voit 
egalement le bouton SWl justifie 
plus haut, et un second inverseur 
SW2 qui coupera l'alimentation 
de notre « Musical Box ». Tout ceci se 
cable sans probldme, aucun fil 
blinde n'etant d prevoir dans l'appa- 
reil. On peut meme meianger les fils 
« R » entre eux, ce qui ne fera que 
changer l'ordre des melodies. De 
meme pour les entrees « K ». 

»Avant de mettre sous tension, on 
controlera bien que les « R » et les 
« K » sont restes entre eux, sinon une 
meiodie sera cablde en perma¬ 
nence, ce qui est le contraire du but 
poursuivi. Enfin, si le sens du HP n'a 
aucune importance, celui des ali¬ 
mentations est capital. Toute inver¬ 
sion peut etre onereuse et ce serait 
dommage pour un beau materiel 
comme le fiP... 


En conclusion 

Aprds avoir 6coutd « The Musical 
Box » avec divers rdglages de Pi, on 
le fixe & la frequence de son gout. 
Ensuite on ajuste R9 pour ne pas sa- 
turer ou casser le HP employ^. Enfin 
on teste les differentes sonoritds ob- 
tenues sur les lignes « O » du TMS. 
Ne pas hdsiter d tenter des valeurs 
varides pour C4 d C8, tous non pola¬ 
rises. 

A ce moment vous dtes au but et 
cette boite mdlodique va crder bien 
des surprises, nous en sommes 
convaincus. Si Ton songe que la 
mise sous tension peut etre effectude 
par relais ou transistor de puissance 
(MOS ou Bipolaire) au lieu de SW2, 
bien des applications originales sont 
alors d votre disposition, et ce nest 
pas le seul atout de ce nouveau mi- 
croprocesseur... domestique. 




Nomenclature 


Transistors 


Resistances 

d couche 5 % —0,25 W sauf mention 
contraire. 

Rl : 5,6 kft ) 

R2 : 5,6 kft > voir texte 
R3 s 5,6 kft ) 

R4 : 5,6 kn 
R5 : 68 kn 
R6 : 12 kll 
R7 : 22 kft 
R8 : 470 kfl 

R9 : 0 d 47 Cl — 0,5 W - voir texte 
RIO : 1 MQ 

Pi : 100 kn ajustable Horizontal 
PIHER. 


Ql : BC 182 B ou 183 C ou 557 B ou 
171 B ou 107 B -108 B -109 C ( grand 
gain epoxy). 

Q2 : TIP 29 ou tout NPN toldrant 1 A et 
20 V (mini). 


Circuits integrGs 


ICI : TMS 1000 - MP 3318 de Texas 


Instruments 
IC2 : 4017 
IC3 : 4016 
IC4 : 4016 1 
IC5 : 4017 
IC6 : 4016 


C-MOS 


Condensateurs 


Divers 


Cl : 47 nF mylar 
C2 : 220 m F/ 16 V chimique 
C3 : 47 pF cdramique 
C4 : 

C5 : de 10 nF a 0,47 M F 
C6 : mylar - voir texte 
C7 : 

C8 

C9 : 1 /xF/63 V chimique 
CIO : 47 nF mylar 


• Supports d souder pour les circuits 
intdgrds. 

• 2 inverseurs genre SECME, APR, 
etc. 

• 1 coffret ESM, EC 12/07 FA 

• 2 bananes 0 4 mm pour fixation 
sur panneau AR. 

• Un petit HP 8 ft au minimum. 

• Fil et cosses-poignard d souder. 

• Vis et entretoises 0 3 mm 


D. JACOVOPOULOS 
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Votre thyristor « cadeau » : 

BRX 45 0,8 AI60 V 

Apres le transistor et les condensateurs, le thyristor. 

Le BRX-45, que vous avez trouv6 ce mois-ci avec votre revue, est un thyristor 
de petite puissance, sp6cifie pour 60 V de tension inverse repetitive et 0,8 A de 
courant maximal a I’etat passant. 

Pour que vous puissiez vous familiariser avec ce composant, et afin de 
I’utiliser a bon escient, nous vous pr6sentons ci-apres un « survol » de ses 
caracteristiques principales. Nous vous donnons egalement son aspect et son 
brochage. 


Caracteristiques generates Autres caracteristiques (tj = 25 °C) 


Courant d l'etat passant 
(valeur moyenne conseill6e) 

IT (RMS) 

0,34 A 

Courant max. d l'etat passant 
(en regime sinusoidal) 

It (AV) M 

0,5 A 

Courant moyen & l'etat passant 
(en regime sinusoidal) 

It (AV) 

0,28 A 

Courant crete maximal 
(Ig = 1 mA) 

dl/dt 

30 AJ^s 


Caracteristiques de gachette 


Tension inverse de crdte max. 
Courant de cr£te 

Dissipation (valeur de crdte) 
Dissipation (valeur moyenne) 

Vgrm 

Igm 

PGM 

Pg (AV) 

8 V 

1 A 

2 W 

0,1 W 


Caracteristiques thermiques 

Resistance thermique 
(jonction - boitier) 

Rth JC 

75 °aw 

Resistance thermique 
(jonction - ambiante) 

Rth JA 

180 °C/W 

Temperature de soudage 
(5 secondes) 


250 °C 

Plage d'utilisation 


— 40 d 
+ 125 °C 


Resistance d l'etat passant 

rT 

700 MQ 

Courant max. de dedenchement 
(gachette) 

Igt 

0,2 mA 

Courant de maintient 

IH 

5 mA 

Temps de commutation 

tgd 

0,5 fis 


«#> 




as- fA/TFE - F 95 H 


C.C.P. FIORE 4195-33 LYON - R.C. Lyon 67 B 380 STATION EXPERIMENT! 
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Realisation 


Notre fierte du mois : 

le 225 « TURBO » 

Un ampli 2 x 25 WI8 ft... 

a vous tirer toutes les larmes du corps. 



I 


Lorsque nousavonscongu cetamplificateurdetrds haute musicalitd,I’idee 
directrice fut de proposer la realisation la plus adaptde aux vceux de nos 
correspondants mdlomanes. Nos fiddles lecteurs ont pu remarquer dans les 
numdros de novembre 80 et janvier 81 des amplificateurs de puissance qui les 
ont incitds d prendre la plume. La tendance fut degagde de cet important 
courrier, qui indiquait I’envie d’un appareil de puissance moddree, une 
vingtaine de watts par canal environ. 

Nous vous I’avions promis et vous I’offrons aujourd’hui et pour bien 
montrer ce dont il s’agit, nous I’avons baptisd 225 TURBO. Le lecteur 
retrouvera dans cet amplificateur d’exception toutes les prdoccupations 
techniques qui nous sont chdres, et qui sont sans dquivalent sur le marche 
commercial de la Hi-Fi. Pour dtre plus precis, indiquons que si c’etait le cas, 
cet appareil coGterait en auditorium plus de 7 000 F ! 

Pour alter au devant de vos soucis de realisation, nous avons habille cette 
unite de puissance stdreophonique dans un coffret qui sera partout 
disponible, serigraphie et perce. II sera ainsi possible de rencontrer un 
kit complet chez votre detaillant habituel, ce qui vous motivera en optimisant 
les chances de rdussite. Amis lecteurs, que vous nous suiviez depuis 
longtemps ou non, le 225 TURBO est un hommage aux encouragements 
regus, et vous est dedid... 
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Un haut de gamme 
en miniature 

Nous avons encore une fois hdsitd 
d vous donner un tableau de mesu- 
res de laboratoire qui, d'un point de 
vue de plus en plus rdpandu, sont 
fort peu significatives de la musica¬ 
ls du 225 TURBO. En plus de cela, 
nous avouerons que les choix tech¬ 
niques retenus ont sur certains chif- 
fres un effet ndfaste, mais principa- 
lement pour les coupeurs de deci¬ 
bels en quatre. 

Le temps de montde en signaux 
carrds d 10 kHz (d la puissance no- 
minale) est de l'ordre de 1,6 microse- 
conde. Cette valeur est relevde avec 
les diverses limitations de vitesse en 
place, done sur l'appareil que mon- 
trent les photos. Pour les chiffres, 
nous avons pu obtenir avec quel- 
ques modifications de composants 
moins d'une microseconde, ce qui a 
dtd jugd remarquable, mais au de¬ 
triment de donndes importantes. 

La bande passante a dtd fortement 
limitde dgalement, car initialement 
cet appareil prdsentait encore du 
gain et une forme d'onde impecca¬ 
ble d ...quelques megahertz 1 Celui 
que nous vous proposons passe de 
5 hertz d 30 kHz en ligne droite, pour 
se limiter d 145 kHz d — 3 dB. C'est 
encore trop d notre idee, mais nous 
nous y sommes arretds. Le Mega¬ 
hertz est alors d — 20 dB sous le ni¬ 
veau 0 dB qui est la limite basse de 
l'dcretage. 

La sensibilite pour atteindre ce ni¬ 
veau est d'environ 700 mV efficaces 
d l'entree et la puissance obtenue est 
de 28 W par canal sous 8 ft, et 45 W 
sous 4 ft. Avec des enceintes (8 ft si 
possible) de rendement dlevd, genre 
96 dB avec 1 W d 1 metre, le niveau 
acoustique dans la pidee, ou la pres- 
sion si vous prdfdrez, est ddjd capa¬ 
ble de briser vos carreaux sur la note 
convenable. Si vous travaillez en 
4 ft, ne tirez pas sur la puissance car 
elle arrive toute seule (l'auteur dd- 
teste le 4 ft). 

Nous n'avons pas pu mesurer la 
distorsion de fagon exacte, elle vaut 
globalement 0,1 %. Mais les distor- 
sions harmonique et d‘'intermodula¬ 
tion sont des donndes aujourd'hui 
insuffisantes. II faut tenir compte en 
effet de la distorsion d''intermodula¬ 
tion transitoire (DIT), chdre d Matti 
Otala, qui dchappe d nos mesures. 
Par contre, le 225 TURBO a dtd congu 
pour ne pas en ddvelopper, du 
moins le minimum possible. 



Fonctionnant fort bien en boucle 
ouverte (sans contre-rdaction), cet 
ampli boucld conserve une marge 
de gain et une marge de phase 
confortables. Le taux de contre- 
rdaction est de l'ordre de 28 dB seu- 
lement ce qui ne laissera pas le lec- 
teur indifdrent non plus. 

Ce qui sort dds maintenant des ca- 
raetdristiques rencontrdes sur des 
appareils d'exception du commerce, 
c'est notre alimentation stabilisde et 
trds musclde. Nous la ddtaillerons, 
mais signalons que le torique unique 


pour les deux canaux de 25 W est un 
moddle... 330 VA. 

Si le role de cette section fonda- 
mentale du 225 TURBO n'est pas 
clair pour tous, nous dirons que 
l'alimentation utilisde participe aux 
performances en laboratoire, mais 
surtout d la grande musicalitd qui 
saisit d la premidre dcoute, et fina- 
lement d l'appellation de cet ampli. 

Voici quelques impressions 
d'dcoute recueillies par l'auteur sur 
le 225 TURBO. Nous les croyons plus 
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importantes que les chiffres : tr6s 
bonne r^ponse aux transitoires (sai- 
sissante sur gravures directes), aigu 
tr^s fin et delie, faisant redecouvrir 
sa discotheque, souci du detail sur 
les sonorites complexes (la precision 
d'un clavecin est quasiment chirur- 
gicale), respect des nuances et des 
timbres, tres equilibre, tres forte im¬ 
pression dynamique et respect de 
fambiance originale de la salle de 
prise de son. En resume, cet ampli a 
paru VRAId l'ensemble de sesaudi- 
teurs. 


C est pour cela que nous allons le 
decortiquer puis le construire en¬ 
semble. 

Etude technique 
du circuit amplificateur 

Comme le montre clairement la 
figure 1 c est la structure archi- 
compiementaire qui a ete retenue. 
Cette symetrie totale a pour but 
d'eiiminer toute difference dans le 


traitement des alternances positives 
et negatives d'un signal par la 
chafne d'amplification. 

Vu de tres loin, cet amplificateur 
est comparable d un ampli opera¬ 
tional courant en circuit integre. La 
fondamentale difference est que le 
gain du circuit 225 TURBO est extre- 
mement faible compare d celui d'un 
pA 741 ou d fortiori d'un Bifet, Qua- 
drafet ou Bimos. 

Pour une analyse de depart sim- 
plifiee, nous considererons que Q8 et 
Q9 avec tous leurs composants asso- 
cies, et de meme pour Q6, n'existent 
pas. Dans ce cas, le circuit de Q6 
sera assimile d une resistance a jus- 
table reliant les collecteurs de Q5 et 
Q7. 

Chaque alternance du signal 
basse frequence ne traverse que 
quatre transistors pour parcourir 
l'espace entree-sortie de l'amplifica- 
teur 225 TURBO. Ceci permet d'espe- 
rer une pollution reduite de la musi- 
que parvenant au HP du fait du peu 
de transistors. Ce premier point est 
trds important. 

La paire Q1 — Q2 est un amplifica¬ 
teur differentiel polarise de iagon 
complexe pour obtenir 0 V sur les 
bases des transistors, mais aussi un 
gain reduit au strict necessaire afin 
de conserver une bonne bande pas- 
sante. Les charges de collecteur R5 
et R9 sont de 3,3 k ft et les charges 
d'emetteur R4 et R8 qui apportent 
une contre-reaction locale valent 
100 ft. 

La resistance R11 draine le cou¬ 
rant de polarisation global vers un 
potentiel negatif recueilli sur la 
diode Zener Dl. L'apport de ce po¬ 
tentiel est le role de la resistance R13 
qui va d la barre negative d'alimen- 
tation. Au niveau des Zeners Dl et 
D2 sont presentes des tensions rdgu- 
lees dont le bruit de fond est eiimine 
par les perles au tantale que sont C3 
et C4. Ces condensateurs ameiiorent 
egalement la reponse dynamique 
au pied de Rll. 

L'interet majeur de figer eiectri- 
quement les polarisations de l'ampli 
differentiel est d'assurer une faible 
distorsion en statique comme en dy¬ 
namique d toutes les puissances de 
sortie, puisqu'il y a stabilite dvidente 
de toutes les alimentations, meme 
locales comme ici. Au prix de cette 
relative complexite de circuit, on bd- 
ndficie egalement d'une excellente 
stabilite thermique de la paire diffd- 
rentielle Q1 — Q2, ce qui est capital 
dans un montage pouvant connaitre 
des temperatures ambiantes forte- 
ment variables. 
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L'impddance d'entree de l'amplifi- 
cateur 225 TURBO est quasiment 
fixde en terme rdel par la valeur de 
RIO. Cette resistance contribue & 
polariser les bases de Q1 et Q3 dont 
le courant est extremement faible 
vers la masse (elles sont a 0 V aussi 
en throne pure). Nous avons done 
de la marge pour fixer la valeur, de 
RIO. L'impddance d'entree choisie 
par nous est finalement de 12 k ft 
(environ), car une valeur trop dlevde 
de RIO aurait pour effet de degrader 
le rapport signal/bruit qui est ici ex¬ 
cellent. 

L'association de R1 et C2 constitue 
un intdgrateur intervenant pour les 
frequences d'entrdes dlevees et les 
transitoires de vitesse excessive. Par 
ce simple ralentisseur, on compense 
les defauts en dynamique dun 


continu, et a vos enceintes acousti- 
ques. On ne remplacera done Cl 
par un strap qu'avec la totale certi¬ 
tude d'attaquer l'ampli avec un si¬ 
gnal B.F. ddpourvu de composante 
continue, Laissez Cl si le doute est 
possible. Sa valeur permet un grave 
de quality, pas de souci sur ce point. 

L'dtage intermediate que Ton 
peut qualifier de predriver est le 
transistor Q5 dont le terme reel de la 
charge de collecteur est la resistance 
R21. II est fondamental d'utiliser une 
resistance, car en son absence, le 
montage fonctionnerait dlectrique- 
ment, mais avec une bande pas- 
sante ridicule. Le gain doit done etre 
limite d ce niveau et la valeur de 
18 k ft retenue pour R21 constitue 
une bonne valeur. 

Dans remetteur de ce transistor est 


lecteurs de Q5 et Q7 conditionne 
bien le courant de repos de l'amplifi- 
cateur 225 TURBO. 

Le transistor Q10 prdleve sa com- 
mande en direct sur Q5. D est montd 
en collecteur commun, et prdsente 
une forte impedance d'entrde, pour 
une faible impedance de sortie fixde 
vers 3,3 k ft par R39. Un tel dtage n'a 
pas de gain propre en tension, mais 
apporte un fort gain en courant. On 
devine que le mode de fonctionne- 
ment obtenu est la classe A. Ceci 
nous permettra de piloter Q12 en fort 
courant et a trds basse impedance. 
Le driver Q10 participe done active- 
ment a la nervositd de l'amplifica- 
teur, si importante d l'dcoute. 

Le transistor final Q12 est un 
Darlington NPN qui commande la 
puissance d trovers une resistance 



prdamplificateur trop souvent portd 
d l'overshoot en signaux carrds. 
Avec les corrections de tonalitd que 
Ton peut souhaiter utiliser, ce signal 
carre sera franchement differencid d 
l'entrde de notre 225 TURBO. Avec 
doigtd, on trouve une valeur a R1 et 
C2 qui donne un rdsultat ndeessaire 
et suffisant, mais jamais excessif. 
Nous proposons done de marier 
1,2 k ft avec 560 pF et le but est at- 
teint. Ce systdme dvite un depasse- 
ment de vitesse des transistors finaux 
qui ferait apparaitre une forte DIT. 
Ce circuit est d nos yeux indispensa¬ 
ble sur le plan musical, mdme s'il 
choque sur le papier. 

Nous en terminerons avec l'dtage 
d'entree en justifiant Cl qui doit blo- 
quer un potentiel continu pouvant 
provenir du prdamplificateur d'atta- 
que. Ceci pourrait etre fatal au 
225 TURBO qui passe presque le 


placee une contre reaction dont le 
but est egalement de limiter le gain 
pour obtenir une bande passante 
correcte. Par sa valeur dlevde de 
390 ft, cette rdsistance permet en 
supplement une bonne adaptation 
entre Q1 et Q5 dont la liaison est di- 
recte. La charge de collecteur sup- 
pldmentaire pour Q5 est le circuit de 
Q6 que nous avons voulu assimiler d 
une simple rdsistance entre Q5 et 
Q7. 

Si cette rdsistance est nulle, les 
collecteurs de ces transistors sont re¬ 
lids, ce qui signifie une non polarisa¬ 
tion des etages suivants par absence 
de Vbe. Ceci est le cas du courant de 
repos nul pour l'dtage final. En l'ab- 
sence de cette rdsistance, il y a forte 
polarisation des transistors finaux, 
ce qui signifie courant de repos trds 
dlevd, voire destructeur. Done la 
diffdrence de potentiel entre les col¬ 


d'dmetteur R30. Avec Q13 et R31, 
l'ensemble permet de former un 
push-pull avec des performances 
sans aucun appariement. 

Sachant que le controle du cou¬ 
rant de repos pour l'dtage final est 
conditionnd par Q6, nous ddcou- 
vrons son circuit formd avec les pola¬ 
risations R16, R17, R18. Ce montage 
fonctionne en thermomdtre et asser- 
vit le courant de repos en tempdra- 
ture. C'est le seul reglage de l'ampli- 
ficateur, et il doit etre bien soigne d la 
mise au point. 

R17 polarise Q6 avec l'aide de R16 
et R18 que Ton a rendu rdglable pour 
calibrer la conduction initiale de ce 
transistor. S'il est bloqud, le courant 
de repos sera maximum. Si Q6 est 
saturd, ce qui se produit par exemple 
si Ton ote R16 ou que le potentiomd- 
tre est coupd, le courant de repos 
tombe au minimum. 


Radio Plans - Electronique Loisirs N* 403 








41 



C'est dans un regime lindaire de 
conduction que Ton trouvera le bon 
reglage. Or Q6 est montd sur le ra- 
diateur d'un transistor de puissance, 
et constitue le thermomdtre d'asser- 
vissement en temperature. Ses pa- 
ramdtres Vbe et Vce dvoluent en effet 
de fagon suffisante pour rdguler le 
courant de repos en fonction de 
l'dchauffement. Le gain de Q6 varie 
de telle sorte que le courant de repos 
est maximum d froid et limits d 
chaud. Ce circuit est connu sous le 
nom de multiplicateur de Vbe. 

Les circuits associds d Q8 et Q9 
constituent la protection dlectroni- 
que de surcharge ou de court-circuit 
en sortie. Nous les avons pris pour la 
forme, car ce genre de dispositif n'a 
pas de succds chez les mdlomanes 
exigeants : il s'entend. Pourtant nous 
les conseillons au lecteur qui ne veut 
pas tirer d fond sur son ampli 225 
TURBO. L auteur les a conserves sur 
son appareil qui est sous vos yeux 
par souci de tranquilitd. 

La resistance R30 etant parcourue 
par des courants importants en cas 
de surcharge developpe d ses bor- 
nes un potentiel suffisant pour faire 
conduire le transistor Q8. Dans ce 
cas, il bloque la commande de Q10 
et Q12 (via D3) dont les courants 
s'annulent. Par R25 et D5 on sup- 
prime les potentiels inverses qui 
mettent Q8 en danger, et par R26 on 
rdgle la sensibilite de ddclenche- 
ment de Q8. C9 permet de doper en 
vitesse d'intervention le transistor 
Q8, et C6 fait de mdme pour le cou¬ 
ple Q8—Q9. 

La sortie B.F. s'effectue d travers 
une self que shunte R34. Le but de cet 
ensemble est de stabiliser l'amplifi- 
cateur sur charge complexe d com- 
posante capacitive dlevde. La self est 
de faible valeur du fait de la quality 
des alimentations employees, et 
l'appareil presente une stability in- 
conditionnelle garante d'une 
grande quality d'dcoute. 

Cet amplificateur est contre-rdac- 
tionnd, assez faiblement nous 
l'avons vu, par les composants C5, 
R15 et R19. Par C5 qui bloque le 
continu, la contre reaction est totale 
en continu et s applique aux bases 
de Q2 et Q4. En alternatif, la branche 
R15 + C5 conduit a la masse et done 
le taux de contre reaction s exprime 
simplement par le rapport R19/R15 il 
est tres important de respecter les 
valeurs que nous avons employees 
quisont 12 k (let 470 fl. La valeur du 
chimique C5 n est pas critique, elle 
permet de foumir une coupure basse 
en 225 TURBO de l'ordre de 5 Hertz 
environ. 


Les alimentations de 1 ensemble 
sont extraites d'une source ± 30 V. 
Un premier ddcouplage sur la carte 
est foumi par C14 et C15 pour les 
drivers classe A-Q10 et Q11. Ensuite 
on traverse une diode D7 ou D8 et 
Ton alimente les dtages de tete. Un 
condensateur reservoir C7 ou C8 
pourra d la coupure de l'appareil 
maintenir un instant l'alimentation 
des circuits d'entrde quand ceux de 
sortie n'en auront plus. Ce simple 
systdme vise a eviter les bruits desa- 
grdables d la coupure du 
225 TURBO. 

En paralldle sur la sortie haut- 
parleur nous avons placd la cellule 
de Boucherot Cl 1 avec R35 qui doit 
assurer la charge haute frequence 
de l'amplificateur. Cette pratique est 
une notable sdcuritd permettant 
d'dviter tout degdt si d'aventure le 
H.P. se trouvait ddbranchd en cours 
de fonctionnement. Ceci complete la 
description du circuit 225 TURBO sur 
le plan des composants en jeu. 

Il faut maintenant signaler que ce 
schdma a une particularity non visi¬ 
ble sur le papier, mais trds impor- 
tante d l'dcoute. L'dcrdtage (ou la 
saturation) du signal n'a jamais lieu 
sur l'dtage final, dont le fonctionne¬ 
ment en saturation a dte reculd au 
plus loin. Il y aura done dcretage au 
niveau des prddrivers Q5 et Q7, ce 
qui maintiendra un Vce elevd sur les 
Darlington de sortie. Nous avons li¬ 
mits la puissance par ce fait, et 
augmente fortement la chaleur que 
devront dvacuer Q12 et Q13. 

A ce prix nous avons une forme 
d'onde trds douce d l'dcretage, et 
une trds faible gdndration d'harmo- 
niques durs d l'oreille. Ceci est un 


point trds dvident a l'dcoute et peut 
suffire d faire la diffdrence avec un 
amplificateur ordinaire. 

Etude du circuit 
d’alimentation TURBO 

Nous l'avons voulu le meilleur 
possible et nul ne sen plaindra. D est 
necessaire de comprendre un peu 
l'objectif poursuivi sur ce point. 

Un condensateur chimique 
charge de lisser une tension d 100 Hz 
a beaucoup trop de travail pour su- 
bir en plus des ddcharges aldatoires 
pendant longtemps. Sa longdvitd 
ddpend beaucoup de ses conditions 
d'exploitation, ses performances y 
sont lides. 

Dans l'alimentation TURBO, le fil- 
tre de tete Cl assume ce role ingrat. 
Mais le son est extrait de C6 qui est 
chargd d tension constante par le 
stabilisateur de tension intercald 
entre ces deux chimiques. Ici nous 
avons done un systeme d transfert 
rapide d'dnergie sous le controle du 
robinet electronique quest le tran¬ 
sistor ballast. Ceci garantit la meil- 
leure performance possible au chi¬ 
mique de sortie qui ne subit que des 
variations de courant, jamais de 
tension. 

Pour vdrifer le bien fondd de ce 
principe, nous avons proeddd d de 
nombreux essais comparatifs sur des 
amplis ordinaires du commerce en 
ddbranchant l'alimentation d'ori- 
gine pour lui substituer un dquipe- 
ment du type adoptd. A chaque fois, 
l'amplificateur a gagnd une dyna- 
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mique, une bande passante et une 
definition siderantes pour du bas de 
gamme. Le lecteur comprendra que 
des raisons de prix empechent les 
usines de monter des alimentations 
stabilisees sur des amplificateurs de 
puissance. 

Dans le cadre d'une realisation 
d'amateur, il devient possible de 
s'offrir ce luxe qui change tout le son. 
Par exemple, la stability en signaux 
carr6s du 225 TURBO est obtenue 
avec une petite self qui s'est averse 
insuffisante avec une alimentation 
ordinaire : ce n'est pas un hasard. 

En esperant avoir convaincu les 
melomanes, nous allons voir com¬ 
ment est faite cette alimentation avec 
le schema-bloc de la figure 2. On y 
decouvre un transformateur a deux 
secondaires separes de 33 Veffica- 
ces. Deux stabilisateurs identiques 
sont en montage flottant et leur reu¬ 
nion s'effectue en sortie sur le point 


lents habituellement entendus dans 
les boomers, ce qui nous a semble 
digne d'un haut de gamme comme 
le 225 TURBO. 

Le transistor Q2 est un Darlington 
NPN de meme type que ceux em¬ 
ployes pour la section amplificateur 
que nous avons vu. La diode D1 qui 
est montee entre Collecteur et 
Emetteur en inverse vient renforcer 
celle que contient naturellement le 
Darlington. Elle s'impose vu les va- 
leurs respectives des chimiques de 
tete et de sortie, qui peuvent creer 
une polarisation inverse acciden- 
telle sur les semi-conducteurs d l'ex- 
tinction de l'appareil. 

La resistance R3 programme le li- 
miteur de courant du circuit integre a 


sion pour egaliser les deux polarites 
de sortie sans soucis. Le condensa- 
teur C4 a pour role d'empecher l'os- 
cillation H.F. de notre stabilisateur, 
et permet en fait de regler la vitesse 
du . circuit integre en comportement 
transitoire, ce qui est un atout du 
L 146. 

Les lecteurs interesses par le cal- 
cul d'un circuit d L 146 pourront se 
reporter a des etudes anterieures 
parues dans Electronique Loisirs - 
Radio Plans. 


Le choix des composants 
du 225 TURBO 

C'est une longue et attentive re¬ 
cherche qui nous a permis de vous 



0 V qui est la masse (et la prise de 
terre) de 1'appareil. On dispose ainsi 
de deux potentiels de 30 V, symetri- 
ques, pouvant debiter plus de 4 am¬ 
peres chacun. 

Le schema de principe de la stabi¬ 
lisation est propose en figure 3. 
Ceux d'entre vous qui lisent regulid- 
rement notre revue reconnaitront 
une application sophistiquee du 
L 146 (SGS-ATES) ou TDB 1146 DP 
(THOMSON). Cet excellent circuit 
integre est desormais bien repandu 
en Europe, et nous rappellerons 
simplement qu'il est le super fxA 723 
qui manquait. 

La regulation presentee est du 
type d montde progressive d la mise 
sous tension, ce qui est simple en fait 
grdce aux composants Ql, R2 et C5. 
Ce gadget empeche les chocs vio- 


un maximum de 5 A de debit. Le cas 
echeant, cette resistance pourrait 
etre remplacee par un strap sans 
problemes. Tous les autres compo¬ 
sants sont indispensables aux per¬ 
formances et sont optimises pour un 
comportement correct en tempera¬ 
ture, en bruit et en precision. Si tou- 
tes ces qualites sont acquises, l'on- 
dulation B.F. mesurable sur le chi- 
mique de sortie sera environ mille 
fois plus faible que sans stabilisa¬ 
tion. Cette caracteristique nous a 
permis de monter une alimentation 
symetrique commune aux deux ca- 
naux sans diaphonie possible. 

Le potentiometre PI autorise un 
reglage souple du regulateur de ten¬ 


donner les quelques indications qui 
suivent. II fallait concilier technique, 
disponbibilite et prix pour ce faire ; 
ceci nous a decide d mettre sur pied 
le dispositif TURBO. D vous sera pos¬ 
sible quand paraitront ces lignes de 
trouver facilement le materiel ndces- 
saire, nous avons fait le maximum 
dans ce sens. 

Commengons par le transforma¬ 
teur torique. Pour une application de 
ce type, nous avons voulu employer 
un modele 330 VA (pour le son, mais 
le grand son bien sur) et nous avons 
prefere le Frangais METALIMPHY. 
D'autres marques n'ont pas eu au 
laboratoire puis d l'dcoute un bilan 
aussi remarquable, techniquement 
comme subjectivement. C'est d'ail- 
leurs le choix de prestigieux cons- 
tructeurs Frangais de materiel Hi-Fi 
et studio. La resistance interne de 
notre METALIMPHY est si faible qu'il 
faut obligatoirement un SIOV (ou 
autre suppresseur de cretes) sur 
l'interrupteur marche-arret. Sinon le 
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fusible secteur fond a la mise sous 
tension. 

En contrepartie le r^sultat est Id : 
ce transformateur realise d lui seul la 
moitid des atouts de l'appareil et lui a 
valu en partie son nom. Pour suivre 
le torique, les ponts redresseurs doi- 
vent etre robustes et fiables. Nous 
avons done optd pour des modeles 
25 A (BD37 931 THOMSON) dans un 
boitier fixe par vis au fond du coffret. 
Les condensateurs chimiques de- 
vront dtre des bonbonnes ayant l'as- 
pect visible sur nos photos. Toutes les 
firmes en ont au catalogue par 
exemple en CO 18 ou CO 39 (Nor- 
mes intemationales). Les tensions de 
service ne devront en aucun cas etre 
inferieures a celles que nous men- 
tionnons, pour tous les chimiques du 
TURBO d ailleurs. 

Le fil de cdblage devra dtre de 
bonne quality et de diamdtre suffi- 
sant partout ou passe la puissance, 
ce qui n'dtonnera personne. II fau- 
dra prevoir un peu de souplisso ou 
de gaine thermordtractable puis des 
connecteurs BF de quality. La prise 
DIN dentrde nest pas le meilleur 
choix, mais nous l'avons trouv^e 
pratique. En sortie, des connecteurs 
d poussoirs pour les sorties H.P. ont 
6t6 prdferds d des DIN. Des borniers 


d vis pouvaient dgalement conve- 
nir ; le contact doit etre de grande 
quality vu le courant B.F. 

Nous avons ensuite trouve des ra- 
diateurs parfaitement adaptds a no- 
tre coffret. A vantages par la dispo- 
nibilitd, le prix, et le format permet- 
tant un montage d ailettes verticales, 
nous avons generalise le dissipateur 
ISKRA ML 41/75/2 T03 qui est esthe- 
tique (en prime). 

Conformdment d notre habi¬ 
tude pour les amplis archi-compld- 
mentaires, nous allons vous propo¬ 
ser un tableau de selection non li- 
mitatif qui montre bien la facilite 
d'approvisionnement. Signalons 
auparavant que les Darlingtons sont 
en plastique (boitier TOP 3) pour des 
raisons de prix, mais que le metal 
convient evidemment, y compris sur 
le plan mecanique, avec le coffret 
ESM prepare pour nous. 

Les Darlingtons BDV 64B et 65B 
sont disponibles chez RTC-PHIUPS, 
THOMSON-CSF et MOTOROLA. 
Avec humour, nous avons meme 
marie sur chaque canal RTC et 
THOMSON pour montrer que tous 
ces produits sont excellents et com¬ 
patibles a 100 %. II faut nous croire et 
bonne chance dans vos recherches. 


La realisation pratique de 
la carte ampli 

Le trace du circuit imprime au 
format commercial 100 x 160 est 
donne en figure 4. II sera realise en 
double exemplaire pour notre appli¬ 
cation stereophonique. Deux trous 
de diamdtre 3 mm seront perces 
dans la zone libre en bordure de 
carte (sur la longueur juste au mi¬ 
lieu). Ceci permettra la fixation ulte- 
rieure sur les parois du coffret. 

Le cuivre sera etame a la soudure 
fraiche pour eviter l'oxydation mais 
aussi et surtout pour une conduction 
electrique optimale. On travaillera 
avec une panne de fer a 370 °C envi¬ 
ron. La qualite des soudures sera 
importante et l'auteur recommande 
l'emploi de la soudure MULTICORE 
(Ersin 60/40) de Comindus avec la- 
quelle il n'a jamais cesse de travail- 
ler. Cette soudure est britannique et 
poss&de une reputation mondiale, y 
compris dans les revues d audiophi¬ 
les passionn^s qui lui accordent « le 
son ». 

Les composants 6lectroniques se¬ 
ront enfin montes comme indiqu6 
sur la figure 5. Attention au sens des 
616ments polarises qui sont ici assez 
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nombreux. Les resistances bobindes 
sont assez encombrantes et seront 
montdes proprement quel que soit 
leur encombrement ou leur forme. II 
y en a 7 en tout sur la carte imprimee. 
Sur nos photos, on remarque que 
R34 est constitute de deux resistan¬ 
ces dun ohm — 5 W en paralldle et 
que la self est soudee dessus. Une 
seule resistance de 0,47 ft — 7 W 
pouvait suffire, mais nous avons pu 
en la dddoublant mieux rdpartir la 
temperature. Ceci n est pas impor¬ 
tant, et toute liberte vous est laissee 
sur ce point. 

Les deux seifs sont simples a rdali- 
ser avec la mdthode qui suit. Tech- 
niquement, elles visent d minimiser 
les fuites inductives par une 
mdthode de double couche. Le sup¬ 
port de bobinage sera un axe de 
6 mm, par example un tournevis ou 
un foret. Utilisez du fil de cuivre 
dmaille de 85/100* de mm, a raison 
dun metre par canal. 

Bobinez a la main 15 spires jointi- 
ves de ce fil sur l'axe de 6 mm en 
tassant les spires successives sur la 
premiere. Essayez d'assurer la plus 
belle esthttique, c est bon techni- 
quement. Maintenez en perma¬ 
nence les extrdmites tendues, la 
forme se conservera. Cette premiere 
couche etant terminde, revenez 
alors sur vos pas pour constituer une 
2* couche, en utilisant dvidemment 
le mdme sens de rotation. Quinze 
spires vous ont ramend d l'origine et 
le tout forme deux bobinages en sd- 
rie quasiment dgaux et dont les in¬ 
ductions centrales s'annulent par 
opposition de phase. 

Une seconde self identique sera 
rdalisde pour l'autre canal. Ceci fait, 
on gratte les extrdmites au couteau et 
on les etame a part pour obtenir un 
bel aspect. Le fer sera alors rdgld 
vers les 400 °C, et on soudera la self 
sur R34 directement, avec le maxi¬ 
mum de soin et en veillant a mettre 
une quantity genereuse de soudure 
fraiche. Le tout doit briller. Un 
controle attentif des deux circuits 
dquipds s'impose avant de passer d 
la suite. 


Le circuit 

imprime d’alimentation 

D est extremement facile d monter 
comme Tindiquent les figures 6 et 7. 
La carte de dimensions rdduites est 
trds adrde car certains de ses compo- 
sants sont tiddes en fonctionnement. 
Procddez a votre godt pour la repro¬ 
duction de la carte en double exem- 
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Le circuit cf alimentation cdbl6. 
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plaire. Le pergage sera initialement 
effectue en diametre 1 mm partout, 
puis en 1,5 mm pour la diode Dl, et 
en 3 mm pour les deux fixations md- 
caniques. 

On posera les composants comme 
sur la figure 7 en observant toutes 
les orientations indiqudes. Si vous 
disposez pour C3 d'un tantale goutte 
dont le marquage nest pas en clair, 
regardez le point de couleur qui sert 
d s'orienter : quand vous dtes en face 
de ce point (pattes en bas), le + est a 
droite. Utilisez un support pour IC1 
permettant une dventuelle mainte¬ 
nance rapide et simple. Pour Ql, le 
type importe peu (gain, boitier, etc.) 
mais il doit absolument supporter 
60 V de Vce sous peine de ddgdts im- 
portants. 

Enfin on pourra monter R3 qui 
vaut 0,12 H — 5 W ou bien lui subs- 
tituer un strap en fil rigide de 10/10®. 
En fait, l'aire de sdcurite d'un seul 
Darlington BDV 65 B est insuffisante 
pour tenir un court-circuit franc sur 
la sortie stabilisee. Par contre, en 
service normal, il peut passer des 
pointes importantes. Avec un Vce de 
50 V, la limite est de 1 Ampere, mais 
avec un Vce de 10 V elle passe a 
10 A. Ces chiffress'appliquentd tous 
les Darlingtons compldmentaires 
citds dans notre tableau, sauf les 
Siemens qui sont des TO 220 de 


puissance moddree. Sur nos photo¬ 
graphies on constate la presence de 
R3, qui permet des pointes de plus de 
5 Amperes. 

Des cosses-poignards seront 
montdes sur la carte d'alimentation 
ou Ton constate que la sortie de puis¬ 
sance vers les chimiques C6 est sd- 
parde de la connexion de mesure et 
d'asservissement : pour corriger au 
mieux, nous les avons reunies sur 
ces chimiques, done au plus prds des 
circuits d'utilisation. Un controle vi- 
suel terminera la realisation des 
cartes d'alimentation. 

L’assemblage mecanique 
progress'd des parois 

Commengons par les amplifica- 
teurs installs sur les flancs droit et 
gauche du rack 19 pouces 3 unites 
ESM. Demontez ces flancs perces et 
munissez-vous de visserie de 3 mm, 
des radiateurs, des Darlingtons 
compiementaires, des transistors 
TO 220 capteurs de temperature, 
tous avec leurs micas et canons iso- 
lants, et d'un tube de graisse sili¬ 
cone. 

Preparez 6 longueurs de 20 cm de 
tresse tricolore (generalement bleu- 
blanc-rouge pour transistors de 


puissance) de diametre 0,5 mm au 
moins. Ce fil souple sera code de 
fagon standard par exemple rouge = 
collecteurs, blanc = bases, bleu = 
emetteurs. Preparez aussi du sou- 
plisso isolant ou de la gaine thermo- 
retractable pour le passage des 
connexions a trovers les trous du 
chassis. Un metre suffit pour tout le 
225 TURBO. Coupez enfin la 
connexion centrale de tous les tran¬ 
sistors TOP 3 ou TO 220, car la liai¬ 
son collecteur de chacun est realisee 
par une cosse d souder montee sur la 
vis de fixation. 


ATTENTION : La graisse silicone 
utilisee pour les transistors de 
puissance presente un danger de 
vive irritation si elle vient en 
contact avec les yeux. La tres faible 
quantite qui subsiste sur des mains 
meme essuyees suffit a poser un 
probleme pour plusieurs heures. Si 
Ton devait se f rot ter les yeux, il fau- 
drait prealablement se laver les 
mains a l'eau chaude et au savon 
plusieurs fois de suite. 

Les fils base et emetteur des BDV 
64 et 65 B seront coudes a angle droit 
avec une pince plate. Ceux des 
« thermometres » seront raccourcis 
6 moins de 10 mm. Enduire les deux 
faces d'un mica pour TOP 3 de 
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graisse silicone en lissant les cou¬ 
ches pour une bonne lin^arite vi- 
suelle. En imitant ce que montrent 
nos photos en gros plan, disposer le 
Darlington sur son mica et le tout 
dans l'emplacement prdvu sur le 
dissipateur. Passer la vis de 3 mm 
dans le TOP 3 et une ou deux vis de 
4 mm dans les emplacements res- 
tant libres au montage. 

L ensemble dtant maintenu verti¬ 
cal, passez sur la vis de 3 mm un 
canon isolant qui doit s'encastrer 
dans le trou du chdssis, puis la cosse 
a souder, une rondelle dventail et 
enfin l'dcrou vis s6 a la main sans 
serrer. Le serrage aura lieu ensuite 
tres progressivement, en veillant 
surtout a ce que le mica reste posi- 
tionn£ sous la semelle du TOP 3 : 
l'ensemble ne doit pas toumer. 

Cette operation demande du soin 
mais prend moins de temps ddjd lors 
de la pose du second transistor. 
Quand tout est serrd, on controle d 
l'ohmmdtre (fl x 1) que l'isolement 
est bien r^alisd entre le collecteur et 
le chassis qui sera port6 a la masse 
plus loin dans l'expose. Si l'aiguille 
devie, desserer le transistor et re- 
commencer jusqu'au succds. Laisser 
un court-circuit quelconque serait 
ruineux comme on le devine. 

Monter avec le meme soin le cap- 
teur de temperature, puis le second 


Darlington sur son dissipateur indi- 
viduel. Nos photos montrent que le 
BDV 64 B est avec le capteur TIP 41 
du cote de l'avant, alors que le BDV 
65 B est prds de l'arriere du coffret 
ESM. Ceci pour des raisons thermi- 
ques. 

Tous les transistors de puissance 
sont montes sur mica dans le 225 
TURBO. Rdalisez le second canal 
comme le precedent, et finalement 
contrdlez encore l'isolement des six 
collecteurs existants avec le chassis 
d 1 ohmmdtre. Ensuite on pourra 
monter les tresses a trois fils sur les 
Darlingtons en passant 1,5 cm de 
souplisso sur base et dmetteur, afin 
d'assurer le passage isold de la bro- 
che dans le chdssis. Pour les cap- 
teurs de temperature, passer le cou¬ 
ple base + dmetteur d trovers le 
chdssis (sous gaine isolante) et sou¬ 
der les connexions conformdment 
aux photos, soit d l'extdrieur du cof¬ 
fret (cote visible). Tout ceci est un peu 
long d realiser, mais trds simple en 
realite. Veiller a la qualite des sou- 
dures comme partout. 

Le flanc dquipd de trois tresses tri- 
colores sera pose d c6te d'une carte 
ampli vue du cote cuivre. C'est Id 
que Ton fera les soudures en veillant 
bien a respecter la figure 5 qui indi- 
que les points de connexion des trois 
transistors. Q6 est relie au centre de 


la carte et ses connexions sont en 
format T05. Les Darlingtons sont re¬ 
lies pres des points d'alimentation 
(en ligne sur la carte). Controler lon- 
guement que tout est electriquement 
conforme aux documents. 

II reste alors d fixer la carte avec 
deux vis de 40 mm x 3 d tdte fraisde 
en glissant une entretoise de 30 mm, 
un isolant dventuel (aucune piste ne 
doit toucher la vis de fixation), puis la 
carte et la rondelle dventail sous 
l'ecrou de serrage. Montez les deux 
canaux de la sorte, et les amplis sont 
prdts. 

Maintenant il faut prdparer le 
panneau arriere du coffret. II porte 
les radiateurs et Darlingtons d'ali¬ 
mentation, et toute la connectique 
plus le passe-fil caoutchouc et le 
porte-fusible secteur. Monter en 
premier lieu les douilles bananes de 
4 mm. Une cosse d souder chacune 
sauf la douille centrale qui en porte 
trois. Cette cosse sera le 0 V et le seul 
point de mise d la masse du chdssis, 
ce sera dgalement la prise de terre 
dventuelle. 

Montez maintenant les connec- 
teurs BF d'entrde et de sortie avec de 
la visserie de 3 mm. Verifiez qu'il n'y 
a aucun court-circuit mdcanique des 
sorties H.P. avec le chdssis. Posez 
enfin le porte fusible secteur et le 
passe-fil caoutchouc. 
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D ne reste qu'd installer les deux 
BDV 65 B sur leurs radiateurs en 
operant strictement comme pour les 
amplis ci-dessus. Le meme soin et les 
memes controles s'y appliquent. 
Souder egalement les deux tresses 
de fil tricolore (20 cm encore) sur les 
Darlingtons en glissant du souplisso 
ou de la gaine thermoretractable en 
bases et emetteurs. Ce panneau ar¬ 
rive pourra etre partiellement cdbl6 
(masses en fil rigide entre sorties 
H.P. et douille 0 V, etc.). Puis ce 
panneau sera mis de cote jusqu'a 
l'assemblage final. 


La preparation du fond du 
coffret 

Cette partie de la realisation inclut 
le cablage principal des alimenta¬ 
tions. Elle commence par le pergage 
des trous de fixation des elements. 
En premier lieu, on positionne le to- 
rique au centre, et on perce un trou 
de 5 mm a la croisee des diagonales 
du fond de coffret. Ceci importe pour 
1 equilibre du poids de l'appareil et 


permettra une disposition sym6tri- 
que des composants pdripheriques. 

Les quatre cartouches d'alimenta- 
tion sont tenues par des colliers d 
triple fixation. On les disposera de 
part et d'autre du torique, pres de la 
face avant, en separant les chimi- 
ques de tete pour glisser les ponts 
25 A entre eux. Le tout sera fixd me- 
caniquement avec de la visserie de 
4 mm x 10 mm, sauf le transfo tori¬ 
que qui tient par une vis de 5 mm x 
65 mm avec les rondelles plates qui 
s'imposent. On place une rondelle 
neoprene au fond, le torique dessus, 
une autre rondelle neoprene, et la 
coupelle dessus avant de serrer l'en- 
semble. 

Les deux circuits imprimis de re¬ 
gulation sont montes sur des entre- 
toises de 10 mm et des vis de 3 mm x 
20 mm. A ce moment, tout est en 
place sur le fond et il ne reste plus 
qua cdbler le maximum de choses 
avant le montage final, car il est plus 
ais6 de travailler sur le fond seul. 

Il faut maintenant ne faire aucune 
erreur dans le cablage des alimen¬ 
tations dont la puissance pourrait 
creer des surprises a la mise sous 
tension. En premier lieu, preparer le 


torique dont les fils sont identifies par 
le code des couleurs. Comme l'em- 
ballage carton du transformateur 
mentionne clairement ce code, nous 
ne pouvons nous tromper. Suivant le 
secteur dont vous disposez, soudez 
ensemble les fils noir et rouge, et 
d'autre part les fils marron et orange 
(configuration 110 V) ou bien reliez 
marron et rouge pour alimenter en¬ 
tre noir et orange (configuration 
220 V). 

Soudez ensuite les fils jaune et vert 
sur les connexions alternatives du 
redresseur 1, puis les fils bleu et vio¬ 
let sur celles du pont redresseur 2. De 
telles soudures necessitent une 
panne bien chaude (400 °C) et des 
connexions robustes. Partant des 
broches -I- et — de ces ponts, tirez 
20 cm de fil a destination des chimi- 
ques de tete et lisez attentivement la 
suite avant de poursuivre. 

Ilya une vingtaine de cosses & 
souder qui sont tenues sur les 8 vis de 
connexion des cartouches chimi- 
ques. Nous vons en effet adopts un 
cdblage en etoile centr6 sur les 
condensateurs de sortie d'alimenta- 
tion (C6). Pour simplifier ce travail 
qui est le plus ingrat, nous vous 
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Alimentation 
positive 
+ 30 V 

(Stabilisateur 1) 

Cl 

• va au + de Redresseur 1 (20 cm) 

+ • va au Collecteur de Q2 sur le circuit imprimd du stabilisateur 1 (25 cm) 

• va au — de Redresseur 1 (20 cm) 

— • va au point de masse sur le circuit imprimd du stabilisateur 1 (25 cm) 

• va au —- du chimique C6 (10 cm) 

C6 

• va d la cosse + du circuit imprimd de l'ampli de droite (45 cm) 

e va d la cosse + du circuit imprimd de l'ampli de gauche (20 cm) 

+ e va aux cosses sortie et mesure du stabilisateur 1 (2 x 15 cm) 

• va d la douille banane + du panneau arridre (25 cm) 

# va au — du chimique Cl (10 cm) 

— e va d la douille 0 Vdu panneau amdre(25 cm) 

Alimentation 
negative 
— 30 V 

(Stabilisateur 2) 

Cl 

• va au + du Redresseur 2 (20 cm) 

+ • va au collecteur de Q2 sur le circuit imprimd du stabilisateur 2 (25 cm) 

e va au — du redresseur 2 (20 cm) 

— • va au point de masse sur le circuit imprimd du stabilisateur 2 (25 cm) 
e va au — du chimique C6 (10 cm) 

C6 

• va aux cosses sortie et mesure du stabilisateur 2 (2 x 15 cm) 

+ e va d la douille 0 V du panneau arridre (25 cm) 

• va d la cosse — du circuit imprimd de l'ampli de gauche (45 cm) 

• va d la cosse — du circuit imprimd de l'ampli de droite (20 cm) 

— • va au — du chimique Cl (10 cm) 

• va d la douille banane — du panneau arridre (25 cm) 



NOTES : (1) Boltier mdtallique. (2) Boitier TO 220. 

En dehors des transistors de puissance, si le chotx est possible dans les modules petits signaux, prendre la meilleure 
class® de gain. Dans tous les oas, dquiper les deux canaux avec les mdmes produits. 


avons dresse un tableau de cdblage 
borne par borne. Cl et C6 portent le 
meme nom dans le stabilisateur 1 et 
dans le stabilisateur 2. Reportez vous 
a la figure 2 en cas de doute, elle 
donne l'aspect dlectrique final. 

Toutes les liaisons donnees ci-des- 
sus seront cdbldes en fil fort diamd- 
tre, le rigide 12/10 e n etant pas une 
mauvaise solution, mais du fil souple 
sera plus simple a mettre en place 
dans le cas g6n6ral. Cette partie est 
un peu longue et doit etre bien v6ri- 
fiee avant de continuer la realisa¬ 
tion. 


L’assemblage final 

On procddera par etapes en 
ajoutant au fond du coffret le pan- 
neau arridre puis les panneaux lat£- 
raux. A chaque phase on compld- 
tera l'interconnexion. 

Ouand le panneau arridre est en 
place, on relie les tresses tricolores 
des Darlingtons aux cosses corres- 
pondantes des cartes d'alimentation 
conformement d la figure 7. Ceci 
place un second fil sur la cosse col¬ 
lecteur qui en portait un depuis 
l'op6ration precddente. Ensuite re- 
lier les c&bles -I-, 0 V et — aux doub¬ 
les bananes. 

Montez enfin les panneaux late- 
raux qui portent les amplis. Cdblez 
les + et — d'alimentations sur ces 
cartes. A ce moment la section ali¬ 
mentation est terminee. II manque la 
B.F. qui reliera par fils blindds de 
bonne quality les entries d'amplis d 
la fiche DIN d 5 broches. Les masses 
de ces blindds se rdunissant sur la 
DIN. Les cdbles de sortie H.P. relie- 
ront avec environ 30 cm les cartes et 
les borniers du panneau arridre. 

La masse accompagnera ce fil 
B. F. et reliera — de la borne de sortie 
H.P. au circuit imprimd. Ce bomier 
est dejd au 0 V par fil rigide. Toutes 
les masses sont en place, il manque 
uniquement le secteur dans le 225 
TURBO. 

Le fil d'arrivde entre par le passe- 
fil caoutchouc et va pour moitid au 
fusible, d'ou il repart, et pour l'autre 
moitid directement au switch TH de 
mise en route. Ce switch sera identi¬ 
fy d lohmmdtre car il conduit au re¬ 
pos entre 1 et 2, qui resteront libres, 
puis entre 3 et 4 au travail, ou nous 
placerons le suppresseur de transi- 
toires SIOV. On cdblera entre ces fils 
d'arrivde secteur et transfo primaire 


l'interrupteur TH dont les cosses du 
ndon seront mises en paralldle avec 
ce primaire (220 V gdneralement). 

L'appareil est maintenant termind 
et il faut procdder au contrdle final 
avant de mettre sous tension, meme 
si Ton brille d'impatience. Si tout 
s'avdre correct, il ne manque qu'un 
fusible secteur pour que la fete 
commence. Ce fusible sera un mo¬ 
dule retardd d fort courant, sinon, on 
le sait, il fond systdmatiquement. 
Choisir au moins 3,15 A (retardd). 


La mise sous tension et 
les reglages 

Sur un appareil dlectriquement 
sain (done bien vdrifid), on ne crain- 
dra pas de surprises. Avant de pro¬ 
cdder a cette operation, commencer 
par mettre tous les ajustables, il y en 
a quatre, au minimum. D suffit de les 
toumer d fond dans le sens inverse 
des aiguilles dune montre. 

Munissez-vous au minimum d'un 
contrdleur universel place en vol- 
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C&blage de la face arri&re du TURBO. 


tmdtre continu gamme 50 V. Mettez 
sous tension et portez ce voltmetre 
sur les chimiques C6 successive- 
ment, ou entre les douilles du pan- 
neau arriere, ce qui revient au 
meme. La tension des deux alimen¬ 
tations doit dtre infdrieure a 30 V. 
Une panne a ce niveau fait apparai- 
tre presque 50 V, ce qui indique la 
destruction du rdgulateur dlectroni- 
que ou du moins de son Darlington. 

Si tout va bien, portez les rdglages 
d'alimentation d 30 V par les poten- 
tiometres de calibration. La tension 
correcte doit etre obtenue a mi- 
course, c'est prdvu pour cela. Quand 
on trouve V+ et V— egaux a 30 V 
chacun, il faut dteindre le 225 
TURBO. 

Avec un gdndrateur B.F. et un os¬ 
cilloscope calibre sur 0,1 ou 0,5 V/cm 
en Y (vertical) on peut rdgler le cou- 
rant de repos des amplificateurs. 
Placez le gdndrateur sur 10 kHz vo¬ 
lume a zdro. Placez sur les charges 
de 8 fl les sondes du scope. Remet- 
tez sous tension. 

En dlevant (tres peu) le niveau du 
gdndrateur B.F., la sinusoide doit 
apparaitre avec des ddfauts de rac- 
cordement sur les parties montantes 
et descendantes du signal. Manceu- 
vrez lentement le reglage du courant 
de repos pour faire disparaitre ces 
ddfauts. L'ampli a dtd calculd pour 
que le bon reglage soit situe d mi- 
course de ce potentiomdtre, encore 
une fois. Placez alors d zdro le ni¬ 
veau du gdndrateur B.F. pour laisser 
mijoter le 225 TURBO sur ce rdglage. 
Aprds quelques minutes, touchez les 
radiateurs latdraux, et diminuez un 
peu le rdglage (tres peu, il est fort 
sensible dans la bonne rdgion) si la 
temperature est excessive. Laissez 
passer a nouveau un moment et 
contrdlez encore. Le bon rdglage fait 
des radiateurs tiedes (35 °C environ). 

Si vous n'avez ni oscilloscope ni 
gdndrateur, consolez-vous, il y a 
moyen de rdgler ces fameux cou- 
rants de repos. Aprds avoir calibre d 
2 fois 30 Vies alimentations, dteignez 
le 225 TURBO. 

Placez d'office les ajustables des 
cartes amplis d mi-course avec des 
charges de 8 fl en sortie ou meme 
des enceintes. Allumez sans aucune 
signal B.F. a l'entree. Aprds un ins¬ 
tant, testez egalement les radiateurs 
latdraux, et procddez de meme que 
ci-dessus, finalement le 225 TURBO 
peut se rdgler d la main. Ne jamais 
ddpasser 50 °C pour du 8 fl, ce serait 
un rdglage classe AB et plus classe 
B, c est parfaitement inutile. 

Pour les gens qui tiennent au 4 fl, 
la limite est bien d 35 °C, car l'ampli 


frole les 50 W par canal, ce que nous 
ne voulions pas faire, la preuve en 
est que nous cacherons la valeur 
que doivent prendre R26 et R27 pour 
que la protection dlectronique inter- 
vienne plus loin. Il faut augmenter 
ces deux resistances, mais nous 
prdfdrons que vous limitiez le vo¬ 
lume BF appliqud d l'entrde en at¬ 
tendant des enceintes 8 fl. 

C'est fini d ce stade et il ne reste 
plus qua se faire la surprise de 
« l'effet TURBO ». Signalons que la 
temperature dlevee que peuvent 
atteindre les radiateurs arriere (ceux 
des alimentations) est normale, et 
nettement prdvisible. Ainsi a fond en 
8 fl (2 canaux), ces dissipateurs 
grimpent a 50 °C sinon plus, ceux 
des amplis restant assez tiddes. Tout 
ceci est normal ainsi que les divers 
dchauffements dans le coffret. C'est 
pourquoi nous avons choisi un mo- 
dele spacieux, et aerd d'origine des- 
sus et dessous. Done laissez respirer 
votre 225 TURBO, il preferera cela a 
etre enfermd dans un rayonnage. 


Pour conclure 

Actuellement il faut un preamplifi- 
cateur pour le 225 TURBO. Au Salon 
des Composants ou nous l'avions 
exposd, la question a dtd posde d 
l'auteur du preamplificateur com¬ 
patible. D est d paraitre prochaine- 
ment dans cette revue, peut etre 


aprds l'ete : tout cela n'est pas facile, 
surtout s'il doit avoir une presenta¬ 
tion maison (rack une unite). Sachez 
simplement qu'il s'alimentera a par- 
tir des douilles 2 x 30 V du 225 
TURBO. Le reste sera une surprise 
de plus. D'excellents preamplis ont 
ete proposes dans la revue qui sont 
tous compatibles en attendant... 

L'effet TURBO a saisi l'auteur qui 
necoute plus rien d'autre. A force on 
monte le volume trop loin parce que 
Ton ne realise pas toujours ce qui 
arrive. A l'ecoute du YES Live (Yes- 
shows) il a vraiment « craqud ». 
Mais rien ne vous prouve que tout 
cela est vrai, il vous faudra en juger 
par vous meme, c'est le mystere 
TURBO. Consentir d l'acheter en 
pieces et ajouter environ 30 heures 
de travail, est parfois recompense... 

Qu'il soit enfin permis d l'auteur de 
saluer tous ceux qui ont oeuvre au- 
tour du 225 TURBO. Le travail fait par 
la Redaction pour vous proposer un 
amplificateur beau et disponible lui 
fut prdcieux. Precieux aussi le dd- 
vouement de ceux qui ont rdpondu 
aux appels que nous avons lancd 
pour 1'operation TURBO. Et un re- 
merciement tout particulier aux fir- 
mes rencontrdes dans cette realisa¬ 
tion, a leurs ingdnieurs comme chez 
RTC, THOMSON, METALIMPHY et 
tant d'autres. Que tous trouvent ici 
l'expression de notre gratitude. Nous 
recommencerons... 

D. JACOVOPOULOS 


NOTE : Les accords que nous avons pris avec la Ste ESM 
permettront aux revendeurs qui lui en feront la demande, de se 
procurer le coffret AMPLITURBO perce et serigraphie. 

— Le modele de transformateur torique 330 VA est tenu en 
stock pour les revendeurs par le fabricant METALIMPHY. 
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AMPLI TURBO 


Nomenclature par canal 

Resistances 

a couches 5 % — 0,25 W sauf 
mention contraire 

R1 : 1,2 k a 

R2 : 3,3 k ft 

R3 : 100 ft 

R4 : 100 ft 

R5 : 3,3 k ft 

R6 : 3,3 k ft 

R7 : 100 ft 

R8 : 100 ft 

R9 : 3,3 k ft 

RIO: 12 k ft 

Rll : 12 k ft 

R12 : 12 k ft 

R13 : 1,8 k ft ou 1,5 k ft 

R14 : 1,8 k ft ou 1,5 k ft 

R15 :470 ft 

R16 : 68 ft — 0,5 W 

R17 : 1 k ft 

R18 : 220 ft ajustable horizontal 

R19 : 12 k ft 

R20 : 390 ft — 0,5 W 

R21 : 18 k ft 

R22 : 18 k ft 

R23 : 390 ft — 0,5 W 

R24 : 1 k ft 

R25 : 1 k ft 

R26 : 100 ft 

R27 : 100 ft 


R28 : 3,3 k ft — 5 W bobinde 
R29 : 3,3 k ft — 5 W bobinee 
R30 : 0,33 ft — 5 W bobinee 
R31 : 0,33 ft — 5 W bobinee 
R32 : 10 ft 
R33 : 10 ft 

R34 : 0,5 ft — 7 W bobinee ou 
2 x 1ft — 5 W bobindes. 
R35 : 22 ft 5 ou 7 W bobinee 


Condensateurs 

Cl : 22 /aF/ 63 V chimique 
C2 : 560 pF cdramique 
C3 : 10 /u.F/35 V tan tale perle 
C4 : 10 /i.F/35 V tantale perle 
C5 : 220 /xF 140 V chimique 
C6 : 47 nF/250 V MKH 
C7 : 220 ju.F/40 V chimique 
C8 : 220 /u.F/40 V chimique 
C9 : 10 nF/250 V MKH 
CIO : 10 nF/250 V MKH 
Cll : 0,1 /xF/250 V MKH 
C12 : 68 nF/250 V MKH 
C13 : 68 nF/250 V MKH 
C14 : 220 /xF/40 V chimique 
C15 : 220 /aF/ 40 V chimique 


Transistors 

(voir egalement le tableau) 

Q1 : BC 107 B 
Q2 : BC 107 B 
Q3 : BC 177 B 


Q4 : BC 177 B 
Q5 : BC 161-16 
Q6 : TIP 41 
Q7 : BC 141 -16 
Q8 : BC 107 B 
Q9 : BC 177 B 
Q10 : BC 141-16 
Qll : BC 161-16 
Q12 : BDV 65 B 
Q13 : BDV 64 B 


Autres semi-conducteurs 

D1 : BZX 83 C 24 
D2 : BZX 83 C 24 
D3 : IN 4148 
D4 : IN 4148 
D5 : IN 4148 
D6 : IN 4148 
D7 : IN 4001 d 4007 
D8 : IN 4001 d 4007 


Divers 

• Self (voir texte) 

• 2 radiateursISKRAML41/75/2 T03 

• Equipements TOP 3 et TO 220 : 
micas, graisse, canons... 

• Quelques cosses poignards a 
souder. 


ALIMENTATION TURBO 

Nomenclature 
pour un circuit 

Resistances 

d couche 5 % — 0,25 W sauf 
mention contraire 

R1 : 2,7 k ft 
R2 : 1,5 k ft 

R3 :0,12ft — 5 W bobinee 
R4 : 8,2 k ft 
R5 : 2,7 k ft 

P1:1 k ft ajustable horizontal PIHER. 


Condensateurs 

Cl : 5600 /aF/ 63 V chimique 
C2 : 22 /u.F/63 V chimique 
C3 : 10 /xF/16 V tantale perle 
C4 : 470 pF ceramique 
C5 : 10 fiF I 63 V chimique 
C6 : 10 000 fxFI40 V chimique 

Transistors 

Q1 : BC 182 (ou tout NPN supportant 
60 V) 

Q2 : BDV 65 B (MOTOROLA ou RTC 
ou THOMSON) (voir tableau 
guide). 


Circuits integrGs 

IC1 : LI46 CB (SGS-ATES) ou TDB 
1146 DP (THOMSON). 


Autres semi-conducteurs 

D1 : BY 251 Siemens 
Ponts redresseurs 1 et 2 : 
BD 37931 de THOMSON. 


Divers 

(pour I’ensemble) 

• Transformateur METALIMPHY 
reference 330-233. 

• Equipements TOP 3, micas, 
graisse canons... 

• Radiateurs ISKRA ML 41 /75/2 T03. 

• Inter TH sdrie 4000, un inverseur a 
maintien avec neon 220 V. 

• Un SIOV S07 K 250 (Siemens). 

• Un porte fusible chassis avec fusi¬ 
ble 5 x 20 mm —3,15 A (T). 


• Un cordon secteur et passe fil 
caoutchouc. 

• Cdblesetvisseriede3etde4 mm. 

• Supports de circuit intdgre Dual in 
line 14 broches. 

• Un coffret ESM « 225 TURBO ». 
Rdf. ER 48/13. 

• 2 douilles bananes de couleur 
(rouge et bleue) diamdtre 4 mm et 2 
cosses & souder. 

• 1 douille banane chassis non iso¬ 
lee (0 V) avec 3 cosses d souder. 

• 2 connecteurs H.P. d pression. 


• 1 fiche DIN 5 broches pour chdssis. 

• 20 cosses a souder pour chimiques 
(0 interieur 5 mm) 

• un lot de visserie de 3 mm et de 
4 mm avec ecrous, rondelles even- 
tail et entretoises (si possible). 

• 1 mdtre de souplisso ou gaine 
thermordtractable diamdtre 3 mm. 

• 2 mdtres de tresse tricolore pour 
transistors de puissance 

• 2 mdtres defildmailld 85/100* pour 
les seifs. 
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T- CIBOT'CIBOT'CIBOT'CIBOT 



UN CHOIX EXCEPTIONNEL D’APPAREILS DE MESURE DE MARQUES REPyTEES 
REGARDEZ BIEN et COMPAREZ. N’OUBLIEZ PAS QUE NOUS SOMMES A VOTRE^ERyiCEj)EPUI£DEJAJ2 Ah^L^ 



TelequipmenT 


• Type D 32 

2 voies. 10 MHz. 

Batteries incorporaes. 

Prix avec 2 sondes TP2 . 


6 100 F 


D 32 



Serie 0 1000 


• Type D67 A. Double trace. 25 MHz 

Surface utile de I’Gcran : 8 x 10 cm. 

Double base de temps. 

Sensibility : 10 mV & 50 V/cm. 

Precision de mesure : 3 %. 

Balayage retardant, retard^ et d£clench6. 
Post-acc6l6ration 10 kV. Q CQH C 

Prlx avec 2 sondes TP2. 5/ DOU i 


• Type DM 64 

2 voies. 10 MHz. Module a mdmoire. 

Sensibility 1 mV. -4 a qaa p 

Prlx avec 2 sondes TP2. I C. OUU i 

SERIE D 1000 

Caractaristiques communes: 

• £cran rectangulaire 8x10 cm. 

• Vitesse 0,2 s & 40 ns'Division en X5. 

• D6clenchement automatique normal TV lignes et 
trames intarieur et extarieur. Entr6e X. 

• Alimentation 110 et 220 volts. Poids : 8 kg. 

• D 1010 

2x10 MHz. Sensibility 5 mV 
a 20 V/Division o c A f| C 

Avec2 sondesTP2ettunneldeviste O DHU r 

• D 1011 

2 x 10 MHz. Sensibility 1 mV 
a 20 V/Division. q qaa e 

Avec 2 sondes TP2et tunnel deviate w ODU » 

• D 1016 

2x15 MHz. Sensibility 1 mV 
a 20 V/Divislon. C 11H C 

Avec 2 sondes TP2 et tunnel devisee D I IU r 


• HM 307/3. Simple trace - 6cran 0 7 cm. AM- 
PLI Y : simple trace DC 10 MHz (— 3 dB) 
Att6nuation d entree a 12 positions ± 5 %. 

De 5 mV a 20 V/Division. Vitesse de 0.2 s a 0.5 /as. 
Testeur de Composants incorpora. — 

Prlx avec 1 cordon gratuit .1 59U ■ 

• HM 312/8 - 

AMPLI V: Double trace 2x20 MHz a 5 mV/cm. 
Temps de montde 17,5 ns. Attanuateur: 12 posi¬ 
tions. Entrae : 1 M/30 pF. 

AMPLI X : de 0 a 1 MHz a 0.1 V/cm. B. de T. de 
0,3 s/cm a 0,3 mlcro/s en 12 positions. Loupe aiec- 
tronique x 5. 

SYNCHRO INTER. EXTER. T.V.: Ganarateur de si- 
gnaux carras a 500 Hz 2 V pour atalonnage. 
Equipements : 34 transistors. 2 circuits intagras. 
16 diodes, tube D 13 - 620 GH. alim. sous 2 kV. 
Secteur 110/220 V - 35 VA. Poids : 8 kg. 

Dim. : 380x275x210 mm. 

Prlx avec 1 sonde 1/1 + 1/10 . 


2 440 F 


. HM 412/5- 

Double trace. Scran de 8 x 10 cm 2x20 MHz. 
AMPLI Y : DC 15 MHz (— 3 dB). Attanuateur den- 
trae 12 positions ± 5 %. 

AMPLI X : daclencha DC 30 MHz. Balayage en 18 
posit. Alim, stabilisae. Retard de balayage. Rotation 
de Traces. a cqa r 

Prlx avec 1 sonde 1/1 + 1/10.D DOU r 

• HM 5128 - 

2x50 MHz - Double trace. 

2 canaux DC a 50 MHz. ligne a retard. Sensib. 
5 mVcc-20 Vcc/cm. Ragl. fin 1 : 3. Base de temps 
0.5 s-20 ns/cm (+x5). Daclenchement 1Hz a 
70 MHz. +/—, touche TV. Fonction XY sur les 2 
canaux av. mdme calibration. Sommation des deux 
canaux. Diffarence par inversion du canal I. Dim. de 

1 acran 8x10 cm. Accai. 12 kV. graticule lumineux. 

Prix avec 1 sonde 1/1 + 1/10 .. . 5 830 F 

HM 812 

2 x 50 MHz. Mamoire. aa4 CH ET 

Prix avec 1 sonde 1/1 + 1/10.I O I DU i 




: 9 O • 

HM 512ft 



(V0C 5) TRIO CS 1560 



(V0C 7) TRIO CS 1830 


!/OC - TRIO 

.(VOC 5) TRIO CS 1560 

Oscilloscope (Made In Japan) 

UN EXCELLENT APPAREIL TRES SOIGNE 

2 traces du continu a 15 MHz. 

Tube de 13 cm. Raticule lumineux. 

Entree differentielle. Synchro TV lignes et trame. 
Base de temps de 0.5 s a 0.5 **s. 

Entierement transistorisa. 

Fonctionnement en mode X-Y. Loupe X5. 

Uvra avec 2 sondes combinees q 7AA C 

1/1 et 1/10. O f UU r 

.(VOC 7) TRIO CS 1830 

2 traces du continu a 30 MHz. 

Post-accaiara a 6 kV. 

Possibility de retard du balayage. 

Sensibilita : 2 mV/cm. c *7AA C 

Uvra avec 2 sondes 11 + 1/10. 0 l UU r 


mplpjy 

• 0X712 B 2X15 MHz 

Tube avec post-accaieration de 3 kV du continu. 
Sensibilita 1 mV/cm. 

Possibilita de synchro au-deia de 40 MHz 
Fonction X-Y. Addition et soustraction des voies 
Reglages progressifs des gains et vitesses. 
GARANTIE 2 ANS - __ _ 

Prix. . 4500 F 

•p„? x 7132x10 MHz 3800F 



0X713 



CeniraD 


. OC 975 

Double trace 2 x 20 MHz. 
Sensibilita : 5 mV/cm. 

Temps de montae : 18 nS. 
Prix avec sonde 1/1 + 1/10 . 


2950 F 


.774 D 

Double trace 2x15 MHz. 

Sensibilita 5 mV/division. 

Base de temps de 5 mS a 1 *iS 
en 12 positions. 

Prlx xvtc 1 .ond. .Nous consulter 


774 D 


THANDAR 



OSCILLO 
SC 110 


Dimensions de lacran : 32 x 26 mm. 

Bande passante : DC a 10 MHz. 2 3 dB a 1 div. 
Sensibilita lOmV/div. a 50 mV/div. en 12 positions 
Alimentatipn par piles (option batterie rechargea¬ 
ble * bloc secteur chargeur) . OCA C 
Prix avec 1 sonde .1 950 ■ 



0?i 


elc 


PROMOTION 
SC 754 

0 ci 12 MHz 5 mV 

PORTABLE 

Base de temps daclenchae avec relaxation auto¬ 
matique en I’absence de signal atalonnae de 1 ms a 
5 msen 12 positions. Synchronisation : positive ou 
nagative en interne ou externe saparateur T.V.I. et 
T.V.L. Tube rectangulaire D 7201 GH 180-75- 
300 mm. Masse 3.5 kg. ^ 7(\(\ ET 

Prix avec une sonde .1 1 UU 1 


POSSIBILITES DE CREDIT (CREG et CETELEM) de 3 8 21 mois selon d6slr et r6glementation en vlgueur. 


ACCESS0IRES 
POUR 0SCILL0S 

SD 742. Sondes combinees 
1/1 et 1/10 190 F 

Sonde 1/1 TP1 148 F 

Sonde 1/10 TP2 . 163 F 

Traceur de courbes 987 F 

HAMEG 

HZ 20. Adaptateur BNC 

Banane. 47 F 

HZ 22. Charge de passage 

(50 Q) . 88 F 

HZ 30. Sonde attanua- 

trice 10:1 .88 F 

HZ 39. Sonde damodu- 

latrice .Ill F 

HZ 32. Cable de mesure 
BNC Banane 52 F 

HZ 33. Cable de mesure 
BNC-HF 52 F 

HZ 34. Cable de mesure 
BNC-BNC 52 F 

HZ 35. Cable de mesure 
avec sonde 1:1 106 F 

HZ 36. Sonde attanuatrice 
10 1/1:1 211 F 

HZ 37. Sonde attanuatrice 

100 1 . 258 F 

HZ 38. Sonde attanuatrice 
10 : 1 (200 MHz) . . 294 F 

HZ 43. Sacoche de trans¬ 
port (312. 412. 512)....211 F 
HZ 44. Sacoche de trans¬ 
port (307). 129 F 

HZ 47. Visiare 47 F 

HZ 62. Calibrateur 2110 F 

HZ 64. Commutateur (4 
canaux) 2110 F 


A PARIS : 3, rue de Reuilly, 75012 

Tel. : 346.63.76 (lignes groupees) 

Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 9 h a 12 h 30 et de 14 h a 19 h 

EXPEDITIONS RAPIDES PROVINCE et ETRANGER 


A TOULOUSE : 25 rue Bayard. 31000. 

Tel.: (61) 62.02.21 

Ouvert tous les jours de 9 h 30 a 19 heures sans interruption 
sauf dimanche et lundi matin 
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La grande parade 
des Oscilloscopes. 




S’il est un roi au laboratoire du professionnel ou de I’amateur, c’est bien 
I’oscilloscope. Pour les inities cet appareil resume a lui seul un voltmetre, un 
frequencentetre, un phasenrtetre ainsi que bien d’autres 6quipements 
fondamentaux. Les services qu’il rend sont indispensables k I’amateur eclaire 
autant pour des travaux de recherche que de mise au point ou de depannage. 

Son utility demonttee, il taut veiller k savoir s’en servir au maximum. 
PossSder un oscilloscope chez soi est important, mais en connaitre les mille 
possibility est indispensable. Notre dossier vise k presenter le materiel 
disponible sur le marche f rangais. Pour ce qui est de la maitrise du sujet, nous 
ne saurions trop recommander la lecture attentive des deux ouvrages de 
reference que sont « Structure et fonctionnement de I’oscilloscope » et 
« Utilisation pratique de I’oscilloscope » (E.T.S.F.). 

Lors de I’achatd’un osciljoscope, le lecteur se souviendra qu’il s’agit d’une 
association durable et toujours de qualite. On ne stetonnera pas de 
rencontrer au til de ces pages des prix qui peuvent sembler 6lev6s pour un 
budget de hobbyste, c’est inherent au materiel de ce type. Nous pouvons 
assurer k ceux qui nous lisent que le rapport qualite-prix est un souci 
constant des fabricants, comme partout ailleurs. Enfin nous avouerons que la 
possession d’un oscilloscope, particulterement pour les jeunes, est la 
garantie d’une progression fulgurante en 6lectronique. Pour certains, c’est 
nrteme le point de depart d’une carrtere, nous en avons de nombreux 
exemples. L’oscilloscope est un appareil fascinant, voite tout... 

Comme k I’accoutuntee, les prix indiqu^s correspondent k ce qui est couramment 
pratique en France, et sont donn6s toutes taxes comprises. On devine qu’il sont 
mentionn6s pour leur valeur d’information et de comparaison. En p^riode de liberty 
des prix, il est possible de relever des hearts, ce qui est d’ailleurs bon signe. 


Nota : Nous avons donn6 pour chaque marque le nom et I'adresse du fabricant ou de son mandataire. II est Evident 
que ces societes n effectuent pas la vente au public mais pourront peut-dtre vous renseigner sur leur revendeur le 
plus proche de votre domicile. Consultez Ggalement les pages de publicity. 
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B et K Precision 



Module BK 1420 

C'est un double trace de dimen¬ 
sions r£duites (11 x 22 x 30 cm poi- 
gnde comprise) offrant d'excellentes 
performances... et portatif. A cet ef- 
fet une batterie (optionnelle) lui 
donne une totale autonomie. D'ori- 
gine, il peut s'alimenter en 220 V 
comme en 16 V (continus). D est li- 
vrd avec ses deux sondes. Voici ses 
caractdristiques : 

• Bande passante de 0 d 15 MHz, 
utilisable jusqu'd 20 MHz 

• Amplis verticaux de sensibility 
10 mV/division d 20 V/division d 
± 5 % en 11 gammes. 

• Impedance d'entr6e 1 Mft/26 pF 
en Y. 

• Fonctionne avec voies A et B en¬ 
semble ou sdparyes. 

• Commutation ddcoupy/alterny 
automatique. 

• Ddclenchement interne, externe 
ou TV. 

• Entree horizontale en voie B per- 
mettant le XY large bande. 

• Base de temps calibrde de 1 /lx s/ 
division d 0,5 s/division en 18 gam¬ 
mes avec sequence 1-2-5. 


• Expansion horizontale X 10. 

• Batterie rechargeable en 16 heu- 
res avec indicateur clignotant en cas 
de tension trop faible (10 volts). 

• Poids avec batterie 3,6 kg seule- 
ment. 


Prix estimatif: 6 450 F (sans les bat¬ 
teries) 

Diffusion : 

BLANC MECA ELECTFtONIQUE, 
Zone Industrielle B.P. 40, 36300 LE 
BLANC, m : (54) 37.09.80. 


Pour vos depannages sur le site 

LE PLUS PETIT 2 x 15 MHz de 





DYNASCAN 

CORPORATION 


• Utilisable k 20 MHz 

• 10 mV/division 

• Se loge dans un attache-case ordinaire (8,9 cm de haut) x 
22 x 30 cm 

• Alimentation par batterie incorporbe et sur secteur 

• Separateur synchro vid6o 

• Base de temps 18 positions etalonn6es 

• Declenchement TV lignes et trames 

• X10— 

• X Y, axe X sur canal B 

• 3,6 kg seulement 



AUTRES PRODUCTIONS 


• «BK 510 »Contr6leuren cir¬ 
cuit 

• « BK 520 » Contrdle automa¬ 
tique en circuit des semi¬ 
conduct eurs 

e « BK 820 » CapacimOtre digi- 


e « BK 830 » Capacimdtre 8 
gamme automatique 
e « BK 3010 » G6n6rateur de 
fonction 

e « BK 3020 » Gdndrateur de 
fonction 2 MHz 


BLANC-MECA Electronique 

Zone Industrielle 36300 LE BLANC. T6I. (54) 37.09.80 
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CENTRAD 


Modele 9 75 

Cet oscilloscope 20 MHz double 
trace est entidrement dquipd de cir- 
cuits intdgrds et de semi- 
conducteurs. 

• Entries sur transistors a effet de 
champ double proteges. 

• Sensibility verticale de 20 V d 
5 mV/cm en 12 positions dtalonndes, 
compensdes (1 mV/cm avec sonde 
amplificatrice extdrieure). 

• Bande passante du continu d 
20 MHz (± 3 dB). 

• Selection voie A, voie B, et selec¬ 
tion automatique altematif et dd- 
coupage par le commutateur base 
de temps. 

• Possibility d'inverser la polarity de 
la voie B. 

• Possibility d'addition : A + B et de 
soustraction : A -h (— B). 

• Possibility de X Y : voie A = Y — 
voie B = X. 

• Base de temps : ddclenchee et dta- 
lonnde de 1 s d 0,2 ^is/cm en 21 posi- 
tions. 

• Expansion fixe x 5. 

• Synchronisation int., ext. ou sec- 
teur. 

• Polarity de synchronisation posi¬ 


tive ou negative dans tous les mo¬ 
des. 

• Ddclenchement au seuil ou en au¬ 
tomatique avec dans ce cas, relaxa¬ 
tion temporisde en absence de si¬ 
gnal. 

• Filtres de synchro BF, HF, TV li- 
gne, TV frame. 

• Tube cathodique rectangulaire, 
dcran de 80 x 10 cm, filtre de 


contraste, acceleration de 2 kV. 

• Eclairage du graticule. 

Appareil de fabrication Frangaise 
dont la presentation claire et l'aspect 
robuste ne sont pas les moindres 
atouts. Son prix nous parait fort bien 
place et sa quality excellente. 

(nouvelle version en preparation, per¬ 
formances amdliorees) 

Prix estimatif: 2 987 F 


Module 774 D 





Oscilloscope d vocation portative 
double trace 15 MHz. Consomma- 
tion limitee d 25 VA ; poids 5,5 kg ; 
entidrement dquipd de circuit intd- 
grds et semi-conducteurs. 

• Entrees sur transistors a effet de 
champ doubles, protdgds. 

• Sensibility verticale de 20 V d 
5 mV/Div en 12 positions dtalonnees 
compensdes. 

• Bande pssante du continu d 
15 MHz (± 3 dB). 

• Selection voie A, voie B, altematif 
et ddcoupage. 

• Base de temps ddclenchde et dta- 
lonnde de 5 mS d 1 ^s en 12 posi¬ 
tions. 

• Expansion fixe x 5 

• Ddclenchement au seuil ou auto¬ 
matique avec, dans ce dernier cas, 
relaxation temporisde en l'absence 
de signal. 

• Synchronisation intdrieure, extd- 
rieure ou secteur. 

• Polarity de synchronisation posi¬ 
tive ou negative dans tous les mo¬ 
des. 


• Filtres desynchronisation TV ligne 
et image. 

• Tube cathodique rectangulaire, 
dcran de 60 x 50 mm, filtre de 
contraste. 

Prix estimatif: 3 116 F 


Diffusion : 

CENTRAD, 59, avenue des Romains, 
74000 ANNECY. Tdl. : (50) 57.29.86. 
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ELC 


Module SC 754 


Ce petit portable 12 MHz est 
equipe d'un tube rectangulaire de 
surface utile 5 x 4 cm d haute lumi¬ 
nosity. Ses faibles dimensions et son 
prix attrayant en font un bon appa- 
reil de depart ; un monocourbe, cer- 
tes, mais d la portde de tous. 


• Bande passante : du continu d 
12 MHz (d — 3 dB). 

• Sensibilitds : de 5 mV d 20 V d 
20 V/div. en 12 positions. 

• Balayage : de 1 /u.sd 5 ms/div. ent. 
12 positions. 

• dedenchement au seuil + ou — 

• Synchronisation : interne ou ex- 
terne ; normale ; TV ligne ou trame ; 
dispositif permettant de ddsentrela- 
cer ou de ddsalterner en trame. 

• Dimensions : 360 x 205 x 75 mm 
(P x 1 x H). 

• Poids : 3,5 kg. 

Prix estimatif: 1 764 F 



Diffusion : 

ELC, « Barbanchon », Menthon - 
Saint-Bernard, 74290 Veyrierdu Lac. 
T61. : (50) 60.17.20. 



FARNELL 


Module DT 12 -5 

De fabrication Britannique (et de 
presentation sobre), l'oscilloscope 
DT 12-5 sdduira par sa maniabilite : 
dimensions restreintes mais grand 
dcran (avec graticule interne)- 
commandes judicieusement dispo¬ 
ses, et par ses excellentes specifica¬ 
tions : double voie 0-12 MHz, sensibi¬ 
lity 5 mV/div., multiples modes de 
dedenchement, fonctionnement en 
XY, possibility de modulation Z et 
fourniture d'un signal d'etalonnage. 

• Sensibility verticale : 5 mV/div. d 
10 V/div (precision < ± 5 %), temps 
de montee environ 30 ns. 

• Base de temps : 0,5 /is/div. d 
0,5 s/div. (precision ± 3 %). 

• Expansion x 5. 

• Double trace en decoupe ou al- 
terne (selection automatique). 
Dedenchement sur voie 1, voie 2, 
exterieur, secteur (en outre mode TV 
ligne/image). 

• En option : tube d longue persis¬ 
tence. 

• Canal 1 commutable pour opera¬ 
tion en XY. 

• Tube grand angle d col court, 
dcran 8 x 10 cm. 


• Dimensions reduites 30,5 x 17,2 x 
28 cm et poids 7 kg. 

Prix : 5 762,40 F 


Diffusion : 

MESUREUR-FARNELL, 72-76, ruedu 
Chdteau des Rentiers, 75013 PARIS. 
T61. : (1) 583.66.41. 
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HAMEG 


Une gamme d'oscilloscopes & vo¬ 
cation Europdenne (construction 6 
Villejuif et Fankfurt am Main) qui a 
de quoi seduire. Nous vous presen- 
terons quatre modules intdressant 
particulidrement notre domaine 
^'investigations. Pour plus de com¬ 
modity, leurs specifications sont ras- 
semblees dans un tableau unique 
d'emploi facile. 


Module HM 307-3 

Ce petit oscilloscope ddclenchd est 
un monocourbe de faible encom- 
brement. La construction sdrieuse 
montre qu'il n'a fait l'objet d'aucun 
compromis meme s'il est le benjamin 
de la famille. Les organes de com- 
mande sont disposes de manure trds 
accessible, comme de coutume dans 
la marque. Un testeur original in- 
corpord d l'appareil permet le 
controle meme sur circuit de semi- 
conducteurs et autres composants. 

Prix estimatif: 1 600 F 


Modele HM 312-8 

II s'agit d'une etude dprouvee de- 
puis plusieurs anndes. Cet oscillos¬ 
cope est le premier bicourbe au tarif, 
sa bande passante est de 2 x 
20 MHz. Les versions prdcddentes 
ont dtd vendues par milliers dans le 
monde entier. L ampli de mesure 
possdde maintenant deux canaux d 
commutation dlectronique. Le dd- 
clenchement est trds stable et la pre¬ 
cision de mesure est excellente. 

Prix estimatif: 2 446 F 

Module HM 412-5 

Destine d remplacer le HM 412-4 
dont il reprend toutes les caractdris- 
tiques ce nouveau produit offre en 
plus un tube rectangulaire d grati¬ 
cule interne, un dedenchement 
crete, monocoup et le hold-off. Les 
temoins d LED en fagade donnent 
des indications sur les divers modes 
de fonctionnement et la saturation 
en Y. 

Prix estimatif: 3 587 F 


Modele HM 512-8 

Oscilloscope universel de grande 
precision. Bicourbe 2 x 50 MHz avec 
ligne d retard incorporde pour affi- 
cher mdme les pentes de ddclen- 
chement. Le retard de la base de 
temps rdglable sur une large 
gamme autorise un agrandissement 
de plus de mille fois des plus petites 
parties de la pdriode de balayage. 

Prix estimatif: 5 833 F 


Signalons que chacun des modu¬ 
les que nous prdsentons peut etre 
acquis avec un tube cathodique re¬ 
manent, trds utile pour l'observation 
des signaux lents. Cette option coute 
de 200 d 300 F environ suivant les 
modeies. La gamme d'accessoires 
est dgalement au rendez-vous, et ils 
sont nombreux et bien dtudids. 


Diffusion : 

HAMEG, 5-9, avenue de la Rdpubli- 
que, 94800 VILLEJUIF. Tdl. : (1) 
678.09.98. 
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KING MABEL 


Cette firme nous presente trois 
modules d'oscilloscopes qui peuvent 
etre achetds en kit. La formule per- 
met un tarif alldchant, et au vu des 
notices de montage, nous parait re- 
commandable. 


Module KE 20 X 

Cet oscilloscope monotrace est 
spdcialement congu pour la visuali¬ 
sation des signaux courants en dlec- 
tronique. Ses caractdristiques per- 
mettent un grand nombre de travaux 
dans le domaine des realisations 
dlectroniques et dans la mainte¬ 
nance. Voici ses caractdristiques : 

• Tube rond diamdtre 7 cm. 

• Graticule 10 x 6 au pas de 5 mm. 

Deviation verticale 

• Du continu d 2 MHz (3 MHz pour 
TV 509). 

• Temps de monte environ 100 ns. 

• Commutateur alternate continu. 

Deviation horizontale 

• Base de temps relaxee d 5 posi¬ 
tions. 

• De 10 Hz d 200 kHz 

• Rdglage par potentiomdtre dans 
le rapport de 5. 

• Ampli horizontal de quelques Hz d 
1 MHz. 

• Expansion horizontale variable. 

Alimentation : 

• Secteur 50 Hz - 110 et 220 V. 
Dimensions 

• L 250 x P 220 x H 110 mm. 

Poids 

• 3,2 kg. 

Prix estimatif en kit : 910 F 


Module OX 21 

Cet appareil est dgalement mono¬ 
trace. 

• Sensibilites : 20 mV d 100 V divi¬ 
sion. 

• Bande passante : du continu d 
3 MHz sur tous les calibres. 

• Base de temps : relaxde de 10 Hz d 
200 kHz expansion horizontale per- 
mettant l'exploration effective de 
5 diamdtres. 

• Tube cathodique : DG 7 32/01 

• Alimentation : 110/220 V. 

• Consommation : 20 VA. 


• Encombrement : 250 x 120 x 230. 

• Poids : 3,2 kg 

• Amplificateur vertical : du continu 
d 2 MHz. Temps de montde environ 
100 nanosecondes - commutateur al¬ 
ternate continu. Rdglages de gain 
permettant la mesure calibrde en va- 
leur « crete d crete » ou « efficace ». 

• Base de temps d transistor unijonc- 
tion ; lindaritd 1 % en 5 positions + 1 
position pour l'entrde exteme ; 10 Hz 
d 200 kHz. 

• Synchronisation : du type « re- 
laxe » ; seuil de synchronisation rd- 
glable manuellement. 

• Amplificateur horizontal : de 
quelquesHz d 1 MHz accessible extd- 
rieurement, permettant la mesure 
des frequences par la mdthode de 
comparaison (Lissajous) ; gain rd- 
glable de 1 d 5 ; impedance d'en- 
trde : 500 k Cl . 

Prix estimatif en kit : 1 050 F 


Module OX 23 

Un bicourbe d construire soi- 
meme de 2 x 6 MHz pour 1 400 F 
nest pas une chose si courante. C est 
une etude Frangaise et ce moddle a 
largement fait ses preuves comme 
les monotraces de la marque. De 


nombreux accessoires sont proposes 
en plus (6 sondes notamment). 

• Ampli vertical: attenuateur pro- 
gressif sur chaque voie ; entree sur 
transistors d effet de champ ; voie A 
seule ou voies A et B. 

• Base de temps : d transistor uni- 
jonction ; lindaritd 1 %. 

• Synchronisation : du type « dd- 
clenche » ; commutation dlectroni- 
que automatique « Alternd » syn- 
chrone avec la base de temps. 

• Amplificateur horizontal: acces¬ 
sible exterieurement (courbe de lis¬ 
sajous) : gain rdglable. 

• Sensibilites : 50 mV d 100 V/divi¬ 
sion. 

• Bande passante : sur chaque voie 
du continu d 6 MHz. 

• Base de temps : dedenchde et re¬ 
laxee de 50 ms d 100 micro 
secondes/division. Expansion hori¬ 
zontale. Expansion X 5 sur tous les 
calibres. 

• Alimentation : 1 1 0/220 V 

(consommation 20 VA). 

• Encombrement: 290 x 195 x 125. 

• Poids : 4,7 kg. 

Prix estimatif en kit : 1 400 F 

Diffusion : 

KING MABEL, 35, rue d'Alsace, 
75010 Paris. T61. : (1) 607.88.25. 
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LEADER 


Module LBO 514 

Ce premier oscilloscope du cons¬ 
tructed de Yokohama (Japon) est un 
bicourbe 2x10 MHz dont la sensibi¬ 
lity atteint 1 mV avec expansion x5. 
Visuellement et techniquement cet 
appareil entre parfaitement en 
concurrence avec ceux qui ont dtd 
ses modules, et son prix est nette- 
ment compdtitif. 

Prix estimatif: 3 880 F 


Module TA 508 

Bicourbe 2 x 20 MHz avec addi¬ 
tion et soustraction des voies. La THT 
du tube est d 2,2 kV pour une bonne 
luminosity. Le design japonais est 
trds rdussi, et, comme les perfor¬ 
mances suivent, d ce prix Id c'est ga- 
gny. 

Prix estimatif: 4 263 F 


Mo dele LBO 308 S 

Bicourbe 2 x 20 MHz avec une 
sensibility Y de 2 mV/div. Cet appa¬ 
reil portable bynyficie d'une triple 
possibility d'alimentation. D fonc- 
tionne sur secteur ou sur potentiel 
continu externe ou sur accumula- 
teurs rechargeables incorporys. 
D'origine, il est livry avec sondes et 
batterie interne. Nul doute que ses 
possibilitys ne fassent de lui un re- 
doutable challenger. 

• Amplificateur vertical 

2 mV d 10 V/div. en 12 pas (1-2-5). 
Potentiomytre « variable ». Prdci- 
sion de la calibration ± 5 %. Bande 
passante : (DC) DC d 20 MHz d 

— 3dB, (AC) 2 Hz d 20 MHz d 

— 3 dB. Impydance d'entrde : 
1 MH/35 pF ± 5 pF. Tension maxi¬ 
mum admissible 600 V (DC + AC 
crete d crete). Inversion de polarity 
possible sur la voie 2. 

• Mode d'affichage 

Double trace : commutation au- 
tomatique Choppy/Alterny. Addi¬ 
tion possible (en fait somme ou diffd- 
rence avec inversion du canal 2). 

• Base de temps. 

Calibrye de 0,5 /xs/div. d 0,2 s/div. 
en 18 pas (1-2-5) et potentiomdtre 


« variable ». Prdcision : ± 5 % et 
expanseur x5 (prycision ± 5 %). 

• Synchronisation 

Interne (voie 1 ou voie 2), externe 
(couplage continu), automatique ou 
normale (ddclenchy). Possible sur 
pente +/—. Synchro TV pour viddo 
ou balayages H et V incluse et auto¬ 
matique. 

• Fonctionnement X-Y 

Avec voie 1 = X et voie 2 = Y. Dd- 
phasage infdrieur d 3 % d 100 kHz. 


• Alimentations 

AC de 90 d 130 V et de 180 d 260 V. 
DC de + 11 V d -I- 30 V consomma- 
tion 12 W environ. Batteries incorpo- 
rdes de 12 V assurant 2 h de fonc¬ 
tionnement. 

Prix estimatif: 7 408 F 


Diffusion : 

TEKELEC AIRTRONIC, City des 
Bruydres. B.P. n° 2, 92130 SEVRES. 
Tdl. : (1) 534.75.35. 
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METRIX 


Modules OX 712 et OX 713 

Nous ouvrons la vaste gamme de 
cette firme par deux oscilloscopes bi- 
courbes — 15 MHz de fort belle pre¬ 
sentation. 

Us ont un certain nombre de carac- 
tdristiques communes que voici: 

• Surface utile de l'dcran : 8 x 
10 cm. 

• Impedance d entree : 1 Mft/25 pF. 

• Tension max. admissible : 
± 600 V. 

• Commutation automatique des 
voies : alteme de 0,5 ms d 0,5 ^s- 
cm ; decoupe de 0,5 s d 1 ms/cm. 

• Ddcadrage : ± 8 cm. 

Deviation horizontal© : 

• Bande passante d — 3 dB : 0 d 
800 kHz en liaison continue ; 5 Hz d 
800 kHz en liaison alternative. 

• Sensibilite : 1 mV/cm d 20 V 
(OX 712) ; 10 mVd20 V/cm(OX 713). 

Base de temps 

• Vitesse de balayage : 0,5 s/cm d 
0,5 jLis/cm ± 5 %. 

• Expansion : X5 d ± 3 % environ. 

• Mode de fonctionnement: dd- 
clenche ou auto pour le OX 712 ; 
auto seul pour le OX 713. 

Signal de calibration rectangu- 
laire d 1 kHz environ, d amplitude 
0,5 Vd ± 2%. 

Signal de porte rectangulaire, 
compatible TTL, impedance 470 ft et 
protege contre les courts-circuits 
pour le moddle OX 712 seulement. 
Dimensions : 180 x 340 x 535 mm 
avec capot protecteur. 

Poids : 7 kg. 

Prix estimatif du OX 712 : 4 527 F 
Prix estimatif du OX 713 : 3 822 F 

Module OX 721 

Appareil particulierement adapte 
d l'enseignement et aux manipula¬ 
tions, sa presentation trds simplifie 
incite d la prise en main immediate. 

• Deviation verticale : les deux 
voies de deviation verticale sont 
identiques et independantes. Les en¬ 
trees sont equipees de douilles pour 
fiches bananes de 4 mm. 

L'impddance d'entrde de 1 M ft/ 
20 pF admet une surcharge de 
250 Veff. d 50 Hz. 

Un sdlecteur d glissidre permet le 
choix du mode de couplage alterna¬ 
te ou continu ; une position centrale 
donne la reference de masse. 

La bande passante d — 3 dB sur 



6 cm est, en couplage continu, de 0 d 
> 500 kHz ; en couplage alternate de 
< 5 Hz d > 500 kHz. 

La sensibilite de 50 mV/cm d 20 V- 
cm d 20 V/cm est sdlectionnd par un 
attenuateur 9 positions (sequence 1, 
2, 5). 

Le decadrage verticale de Image 
est possible sur ± 8 cm. 

En mode de fonctionnement X Y, 
les voies A et B sont respectivement 
affectees aux axes X et Y. 

• Seiecteur de mode de fonction¬ 
nement : C est un commutateur d 
touches qui permet d'afficher : la 
voie A seule ; la voie B seule ; les 
voies A et B (double trace) ; le mode 
de fonctionnement X Y. Une touche 
± B inverse le signal appliqud d l'en- 
trde B. 

• Systdme de balayage ; Le sdlec¬ 
teur de durde de balayage est repdrd 
de 10 ms/cm d 2 ^s/cm en 12 posi¬ 
tions (sdquence 1.2.5.). La prdcision 
est de ± 5 %. La source de ddclen- 
chement est toujours prise sur la voie 
A avec mode de couplage alternatif. 
La sensibilitd est meilleure que 1 cm. 
Le niveau de ddclenchement rdgla- 
ble se fait sur les fronts positifs. 

Prix estimatif: 2 800 F 


Module OX 734 

C'est un oscilloscope hautes per¬ 
formances : 2 fois 40 MHz ; ligne d 
retard ; haute sensibilitd ; deuxidme 
base de temps retardde dtalonnde ; 


Hold off rdglable. Remarquable ap¬ 
pareil trds complet qui est trds 
agrdable d utiliser et fera la joie de 
nombreux utilisateurs exigeants. 

• Ddviation horizontale : Mode XY - 
Y en YA - X en YB. Coefficient identi- 
que YA et YB. Bande passante X 
3 MHz. Ddphasage < 3° 100 kHz. 

Base de temps 1 : Vitesse de ba¬ 
layage 0,5 s/div. d 0,1 nsldiv. Prdci¬ 
sion : ± 3 % < 10 ms/div. ± 5 % 
> 10 ms/div. Expansion x 5. Rdglage 
progressif >2,5. Mode de fonction¬ 
nement de BT 1 : Auto - Ddclenchd 
Mono. 

Base de temps 2 : 50 ms/div. d 
0,1 /Lt s/div. Rdglage progressif > 2,5. 
Prdcision 3 % < 10 ms/div. 

Retard du ddclenchement de BT 2 
de 10 % d 100 % de BT 1. Potentiomd- 
tre 16 tours. 

Mode d'affichage des traces : 
BT 1, BT 2 en surbrillance sur BT 1. 
BT 2 et BT 1 alternd. BT 2. 

• Ddclenchement; Source: YB - YB 
Rdseau - Extdrieur. Pente : positive 
ou ndgative. Couplage : Interne = 
Exteme = ou TV. 

• Sensibilite de ddclenchement : 

INT. EXT. 


0-10 MHz 0,5 div. 0,3 Vcc 
0 - 40 MHz 1,5 div. 1 V 

TV (synchro) 0,5 div. 0,3 V 


Radio Plans • Electronique Loisirs N* 403 















61 


• Calibreur : 1 kHz, 0,5 V ± 1 %. En¬ 
tree Z : 5 V. Tube cathodique : Sur¬ 
face utile : 8 x 10 div. 1 div. = = 
0,98 cm. Alimentation : 220 V ± 
10 %. 48 d 420 Hz. Dimensions : 310 
x 180 x 470 mm. Masse : 10,2 kg. 

Cet OX 734 nous a fait grande im¬ 
pression, inutile de le cacher. Son 
prix et sa technique ne le destinent 
pas d tous nos lecteurs, mais ceux 
qui feront cet effort en seront ravis. 
La double base de temps ouvre de 
nouveaux horizons et s'avdre rapi- 
dement indispensable. 

Prix estimatif: 7 620 F. 


Diffusion : 

METRTX, Chemin de la Croix-Rouge. 
B.P. 30. 74010 ANNECY CEDEX. 
T6L : (50) 52.81.02. 



PHILIPS 



Module PM 3207 

Cet oscilloscope double trace 2 x 
15 MHz est congu pour de multiples 
travaux de laboratoire, y compris en 
television, grdce d son mode de d£- 
clenchement sur signaux TV. 
Comme de coutume chez Philips, la 
qualite professionnelle et une estfte- 
tique Europ^enne sont au rendez¬ 
vous. L'alimentation est du type d 
double isolation et la sdcurite parti- 
culidrement etudtee (norme 
EC 348). 

• Bande passante : 0 d 15 MHz 
(— 3 dB) encontinu ; 10 Hz d 15 MHz 
en alternatif. 

• Temps de montee : 23 ns. 

• Sensibilites : 5 mV d 10 V/division 
en 11 echelons (progression 1-2-5). 

• Impedance d'entree : 1 Mfl/35 pF. 

• Tension max. d'entree : 400 V (DC 
+ AC crete). 

• Vitesses de balayage : 0,2 s/div. d 
0,5 /xs/div. en 2 fois 9 echelons eta- 
lonnes (progression 1-2-5). agrandis- 
seur x 5 augmentant la vitesse d 
100 ns/div. 

• Precision de la base de temps : 
± 5 %. 

• Etalonnage : un signal est dispo- 
nible pour le rdglage des sondes. 

• Alimentation: secteur 110-220- 
240 V. 

• Consommation : 25 W. 

Prix estimatif: 4 998 F. 


Mode/e PM 3211 

C'est aussi un double trace 2 fois 
15 MHz ayant quelques caracteristi- 
ques communes avec le PM 3207 vu 
precedemment. Sa sensibilite est 
toutefois meilleure puisque descen¬ 
dant jusqu'&2 mV/div. ; la precision 
est egalement accrue (± 3 %) alors 
que la capacite d'entree est nette- 
ment plus faible (25 pF) pour la 
meme impedance. La base de temps 
fonctionne en modes automatique 
ou dedenche. La consommation 
n'est que de 20 W et l'appareil est 
egalement conforme d la norme 
EC 348. Classe II en ce qui concerne 
l'isolement secteur. 

L'impression globale que nous ont 
fait ces deux appareils est qu'ils sont 


congus pour durer longtemps et offrir 
leur excellente precision dans les 
ambiances les plus difficiles. L'ali¬ 
mentation d double isolement qui 
semble systematique chez Philips li- 
bdre de tous les soucis de terre. 
Comme on pouvait le ptevoir, toute 
l'eiectronique est « maison » et a un 
cachet inddniable. Une foule d'ac- 
cessoires existent pour ces appa¬ 
reils. 

Prix estimatif: 7 950 F 


Diffusion : 

PHILIPS Science et Industrie, 105, 
rue de Paris, 93002 Bobigny. Tel. : (1) 
830.11.11. 
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TEKTRONIX 


Modules T921 et T922 

Ce sont respectivement un simple 
et un double trace 15 MHz, que le 
simple nom de la marque suffit & 
presenter. Les manipuler est un re¬ 
gal, ce qui ne surprendra personne. 
Voici quelques-unes de leurs carac- 
teristiques : 

• Sensibilites : 2 mV/div d 10 V/div 
en 12 bonds etalonnds en sequence 
1-2-5. Precision meilleure que 3 % (d 
20 °C) ; en plus, plage non dtalonnd 
variable continument entre les posi¬ 
tions dtalonn^es, permettant d'aller 
jusqu'd 25 V/div. 

• Temps de monte© : 23 ns. 

• Entree : 1 Mfi/30 pF. 

• Tension max. d'entrde : 400 V. 

• Ligne a retard permettant la vi¬ 
sualisation du front des signaux. 

• Base de temps : 0,5 s/div. d 

0,2 /jl s/div. en 20 bonds dtalonnds ; 
expanseur variable de xl d xlO por- 
tant la vitesse de balayage d 20 ns- 
div. 

• Modes de declenchement : auto- 
matique ; normal ; TV ; pente posi¬ 
tive ou negative ; niveau. 

• Ecran : 8 x 10 cm ; graticule in¬ 
terne. 

• Alimentation : seiecteur d plu- 
sieurs positions de 90 d 250 V/50 d 
60 Hz. 

• Puissance : 36 W. 

Prix estimatif du T921 : 6 086 F 
Prix estimatif du T922 : 8 345 F 


Module T932A 

Pour cet oscilloscope double trace 
35 MHz, nous avons franchi (d peine) 
le plafond des 10 000 francs que nous 
nous etions fixe. Cet appareil mate¬ 
rialise le reve de nombreux eiectro- 
niciens amateurs et professionnels 
mais nous le pensons accessible d 
certaines bourses : le voir et le tou¬ 
cher suffit d faire passer un frisson, 
nous le savons. ‘Voici un extrait de 
ses caracteristiques. 




• Sensibilite : 2 mV d 10 V/div. en 12 
bonds dtalonnds. 

• Precision : ± 3 % (d 20 °C) 

• Bande passant© d — 3 dB : du 
continu d au moins 35 MHz. 

• Entree : 1 Mft/30 pF. 

• Temps de montee : 10 ns. 

• Ligne a retard permettant la vi¬ 
sualisation du front des signaux. 

• Base temps A : 


• Deux bases de temps avec ex¬ 
panseur variable xl d xlO. 

• Base de temps A : 0,5 s d 0,1 /xs- 
div. en 21 bonds. 

• Base de temps B : 50 ms d 0,1 /zs- 
div. en 16 bonds. 

• Modes de declenchement : auto, 
normal : T. V. ; pente positive ou ne¬ 
gative ; niveau ; inhibition du de¬ 
clenchement teglable en temps. 


Prix estimatif: 10 069 F 


Diffusion : 

TEKTRONIX, Z.I. de Courtabceuf, 
avenue du Canada, B.P. 13, 91401 
Orsay Cedex. T61. : (1) 907.78.27. 
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TELEQUIPMENT 


La sdrie 1000 a 6t6 yiaborde aprds 
une dtude de marchy dans toute 
l'Europe. D en est ressorti les quatre 
appareils qui suivent, offrant la per¬ 
formance d la carte : 10 ou 15 MHz, 5 
ou 1 mV de sensibility, X-Y ou non, 
Addition des signaux ou non, ex- 
panseur x5 et Base de temps avec 
« Variable » ou pas. Simples d'em- 
ploi et de presentation trds agrdable, 
ces appareils sont parmi les plus fa- 
ciles d ddclencher dans la gamme 
des 10-15 MHz grace au circuit de 
ddclenchement « crdte d crete au- 
tomatique *. Ils semblent tout indi- 
quds pour l'yquipement du hob- 
byste. 

Modules D1010 etDIOII 

Ces deux appareils sont des 
double-trace 10 MHz d simple base 
de temps, yquipds d'un dcran rec- 
tangulaire de 10 x 8 cm. Le D1011 se 
distingue par un commutateur de 
gain x5 qui porte la sensibility d 
1 mV/div. pour une bande passante 
limitye d 4 MHz, par une commande 
de deflexion continument variable 
entre les positions etalonnees per- 
mettant de descendre la vitesse de 
balayage d 0,5 s/div., et enfin par 
des possibilites suppldmentaires 
comme la somme algebrique des 
deux voies. 

Voici quelques caracteristiques 
communes d ces deux appareils trds 
ressemblants. 

• Bande passante a — 3 dB : du 
continu d 10 MHz. 

• Temps de montee : 35 ns. 

• Sensibility : 5 mV d 20 V/div. en 
12 positions. 

• Entree : 1 MQ/45 pF. 

• Balayage : 0,2 s d 0,2 /xsldiv. en 19 
positions. 

• Alimentation : 100 d 250 V/48 d 
440 Hz 

• Consommation : 50 VA. 

• Dimensions : 16 x 30 x 42 cm(H x 
1 x P). 

• Poids : 8 kg. 

Prix estimatif du D1010 : 4 140 F 
Prix estimatif du D1011 : 4 555 F 


Modules D1015 et D1016 

Ces deux appareils sont des 
double-trace 15 MHz d simple base 
de temps, pourvus d'un dcran de 10 
x 8 cm. Le moddle D1016 se distin¬ 
gue du D1015 par des diffdrences si- 


milaires au D1011 par rapport au 
D1010(voir plus haut). La plupart des 
caractdristiques de ces deux oscil¬ 
loscopes sont d'ailleurs les memes 
que celles des deux appareils prdci- 
tds, m6me au niveau des dimen¬ 
sions. En consyquence nous ne cite- 
rons pas leurs caractyristiques, les 
diffyrences apparaissant au niveau, 
yvidemment, de la bande passante 
(15 MHz) du temps de montye (24 ns) 
ainsi que de la consommation qui est 
de 60 VA. 

Prix estimatif du D1015 : 5 230 F 
Prix estimatif du D1016 : 5 987 F 


Module S22 

C'est un oscilloscope simple trace 
dont les commandes et la maniabi- 
lity ont yty poussyes au maximum. 
Cet appareil offre un service de qua¬ 
lity d qui n'a pas besoin d'un bi- 
courbe. Son rapport quality/prix 


nous a toutefois paru moins specta- 
culaire que nous le souhaitions. No- 
tez l'intyret de la portability qu'of- 
frent les batteries. 

Prix estimatif: 5 520 F 

Module D32 

C'est la version double trace 
— 10 MHz du prycydent. Comme 
lui, il fonctionne sur batteries incor- 
poryes et est totalement portable. Sa 
finition et sa prise en main nous ont 
particulidrement plues. Ce moddle a 
toujours ses adeptes qui le pryfdrent 
d un appareil de la sdrie D1000. 

Prix estimatif: 6 842 F 

Diffusion : 

TEKTRONDL Z.I. de Courtaboeuf, 
avenue du Canada B.P. 13, 91401 
Orsay Cddex. Tdl. : (1) 907.78.27. 
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THANDAR 


Module SC 110 

Equips de l'excellent tube minia¬ 
ture Tdldfunken, cet appareil yton- 
nant est un monotrace 10 MHz de 
800 grammes seulement, ce qui in- 
dique bien son originality. 

Portatif, il s'alimente par piles (!), 
batterie ou secteur. Voici ses carac- 
tyristiques techniques. 

• Affichage sur ecran de 32 x 
26 mm avec graticule de 5 x 4 divi¬ 
sions de 6 mm. 

• Bande passante du continu d 
10 MHz d ± 3 dB. 

• Sensibility : 10 mV d 50 V/div. 
(± 3%). 

• Impedance d'entree : 1 MfI/47 pF 

• Base de temps : 0,1 /u,s d 0,5 s/div. 
en 21 gammes. 


• Alimentation : 4 d 10 V continus 
par pile, batterie ou alimentation 
secteur. 

• Consommation max. : 1,3 W. 

• Dimensions : 255 x 148 x 40 mm. 

• Poids : 800 grammes. 

• Accessoires : adaptateur sec¬ 
teur ; sacoche de transport ; batte¬ 
ries ; soudes. 


Prix estimatif: 2 281 F 


Diffusion : 

TEKELEC AIRTRONIC, B.P. 2, 92310 
Sdvres. Tdl. : (1) 534.75.35. 


voc 


Module Trio VOC 5 

Cet appareil double trace du 
continu d 15 MHz et est livry avec 
deux sondes rapports 1/1 et 1/10. Une 
synchronisation TV ligne et trame 
sera apprdciye par beaucoup. Voici 
quelques caractyristiques : 

• Sensibilites : de 10 mV d 20 V/cm 
en 11 positions. 

• Entree : 1 Mfl/35 pF. 

• Temps de montee : 24 ns 

• Tension max. admise : 600 Vcdc 

• Rejection entre les deux voies 
meilleure que 60 dB d 1 kHz. 

• Vitesses de balayage : 0,5 fis d 
0,5 s/cm en 10 positions. 

• Expansion facteur 5. 

• Dimensions : 260 x 190 x 
385 mm. 

• Poids : 8,4 kg. 

Prix estimatif: 4 1 50 F 

Diffusion : 

VOC, 59, avenue des Romains, 
74000 Annecy. Tdl. : (50) 57.29.86. 



NOS CONCLUSIONS crois6 l'appareil qui est fait pour eux. tion. Dans un tdte d t6te avec votre 

R6p6tons & quel point l'oscilloscope oscilloscope, la conversation s'6ta- 
Ce portrait du march6 Frangais est le barom^tre infaillible du niveau blira toujours, de plus en plus pas- 
m6ritait d'etre bross6 vu l'int^ret ex- technique de l'61ectronicien. En ex- sionnante au fil du temps : de part et 
ceptionnel du sujet. Nul doute que traire la quintessence n'est qu'une d'autre, ce n’est pas le phosphore 
l'amateur et le hobbyste aurbnt question de pratique et d'observa- qui manquera... 
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Pour la mesure des intensites sonores: 

un sonometre 



Parmi les sources de pollution que nous impose la vie moderne, il en est une 
qu’on commence k peine k combattre : c’est la pollution par le bruit. Chacun 
connait I’enervement engendre par la radio du voisin, les vibrations des 
canalisations d’eau, etc. 

Mais sait-on aussi que des bruits intenses, surtout s’ils sont repetes, 
peuvent non seulement entrainer une perte de finesse de Louie, mais aussi 
provoquer des malaises graves ? 

Le sonometre que nous vous proposons, ne permettra pas des mesures 
absolues, ce qui demanderait un etalonnage inaccessible k I’amateur. II vous 
facilitera neanmoins des comparaisons entre les niveaux de diverses sources 
sonores : voussaurezainsisi un marteau piqueursortdesnormestolerables, 
si le bruit au voisinage d’un aeroport depasse les limites dangereuses, etc. 

Puis, vous pourrez aussi I’utiliser contre vous-m§me, pour la plus grande 
satisfaction de vos voisins. Vers dix heures du soir, verifiez done si votre 
chaine Hi-Fi n’engendre pas trop de decibels ! 


Les caracteristiques de I’ou'ie 

Les sons et les bruits se traduisent 
par des variations de pression dans 
Pair qui nous environne. Ces varia¬ 
tions de pression font vibrer le tym- 
pan, puis les petits os de l'oreille in¬ 
terne, baign^s dans un liquide. Elies 
sont alors transform^es en impul¬ 
sions nerveuses, qui excitent le cer- 
veau. 

La gamme des intensites auxquel- 
les une oreille en bon etat est sensi¬ 



ble, est extrdmement etendue. De- 
puis le son le plus faible qu on puisse 
percevoir, jusqu'au plus fort qui soit 
regu avant toute sensation de dou- 
leur, il existe un rapport voisin du 
milliard. 

L'oreille n'est d'ailleurs pas 6ga- 
lement sensible d toutes les frequen¬ 
ces, comme le montre la courbe de la 
figure 1 , qui represente les varia¬ 
tions du seuil d'audition en fonction 
de la frequence. Le maximum de 
sensibilite se situe entre 2 000 Hz et 
5 000 Hz. On a cependant l'habitude 
de prendre comme reference (0 dB), 
le seuil d 1 000 Hz. 

A l'autre bout de l'echelle, la dou- 
leur apparait vers 120 dB. Apartirde 
140 dB, peuvent naitre des troubles 
graves. 

En raison de la courbe de sensibi¬ 
lite de l'oreille, un sonometre doit 
mesurer preferentiellement les fre¬ 
quences reparties entre quelques 
centaines de hertz et quelques mil- 
liers de Hz. 



Figure 1 
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Figure 2 


Le principe du sonometre 

II est extrdmement simple, comme 
le montre la figure 2. Un micro sen¬ 
sible et de bonne quality capte les 
sons, et les transforme en signaux 
dlectriques. 

Ceux-ci, pourtant, n'ont qu'une 
amplitude extrdmement faible, de 
quelques millivolts au maximum. D 
est done ndeessaire de les traiter 
dans un amplificateur A, qui en 
dldve le niveau. La courbe de cet 
amplificateur sera dtudide pour 
compenser la courbe de rdponse de 
l'oreille, et notamment pour attdnuer 
fortement les frequences trds basses. 

Enfin, les signaux amplifies sont 
redresses, puis appliques d un vol- 
tmetre V qui en mesure le niveau. 


Choix du micro 

H est indispensable de disposer 
dun micro sensible et de bonne qua- 
lite, tout en restant peu encom- 
brant... et aussi bon marche que 
possible. Tous ces criteres sont bien 
satisfaits par un micro electret. 

Nous rappelons, d la figure 3, la 
structure d'un tel capteur. D se com¬ 
pose dun condensateur C, dont 
l'une des armatures, mobile, se de- 
forme sous Taction des variations de 
pression. Ce condensateur polarise 
la grille dun transistor d effet de 
champ T. II se charge done d'dlectri- 
cite, et ses deformations se tradui- 


sent par des changements de la dif¬ 
ference de potentiel entre les arma¬ 
tures. 

Ces variations de potentiel entrai- 
nent des varia tions du courant 
drain-source du FET, alimente par 
une tension continue + V, et charge 
par la resistance exterieure Rl. On 
recueille les signaux sur la borne 1 
du micro. 

Le moddle que nous avons choisi 
est le type WM-034 de National Pa¬ 
nasonic, facile d trouver chez beau- 
coup de revendeurs. II se prdsente 
sous la forme d'un petit cylindre de 
1 cm de diamdtre et de 7 mm de hau¬ 
teur. Les deux bomes de sortie sont 
des plages mdtalliques situdes sur la 
face arridre. 

D convient de se rappeler qu'un tel 
micro est polarisd, et que les bomes 
de sortie ne doivent pas etre interver- 
ties. On les reconnait grdee d leur 
forme (figure 4), et au fait que la 
borne 2, e'est-d-dire la masse, fait 
contact avec le boitier du micro. 


Schema complet 
du sonometre 

II est donnd d la figure 5. Les ten¬ 
sions prises aux bomes de Rl (voir 
figure 3), sont appliqudes d la base 
du premier transistor amplificateur 
Tl, montd en dmetteur commun. Tl 
est polarisd par le pont de base R2 et 
R3, et alimentd, ainsi que le micro, 
sous une tension stabilisde de 
6 volts, prise aux bomes de la diode 
Zdner D2. 

On remarquera la faible capacity 
du condensateur d'entrde Cl, qui 
s oppose done au passage des fre¬ 
quences les plus basses du spectre. II 
en va de mdme pour le condensa¬ 
teur de ddcouplage C2. 

Le deuxidme dtage d'amplifica- 
tion, construit autour du transistor 
T2, adopte la mdme structure que le 
premier. Lui aussi est excitd par un 
condensateur C3 de faible capacitd. 

Les signaux alternates du collec- 
teur deT2, component une compo- 



Radlo Plans - Electronique Loiairs N* 403 



















































67 


sante continue. On les ramdne au 
niveau moyen de la masse, grdce au 
condensateur C5, et d la resistance 
Rl 1. La diode D dlimine alors les al- 
ternances negatives, pour ne 
conserver que les positives, transmi- 
ses au voltmetre d'affichage. 

Celui-ci devra offrir une sensibilite 
de 2 d 3 volts d pleine dchelle, et une 
resistance d'entree d'au moinslOkfl 
On pourrait utiliser un galvanomdtre 
de 100 A branrhe pn avec line 
resistance de 20 d 30 kft, mais il est 
plus dconomique d employer un 
simple controleur universel, 
connecte en voltmdtre continu, sur 
un calibre compris entre 2 volts et 
5 volts d pleine echelle. 


Le circuit imprimG 
et son ciblage 

Les composants du sonomdtre sont 
cdblds sur un petit circuit imprime, 
dont la figure 6 donne le dessin d 
1'echelle 1. L'implantation des com¬ 
posants est illustree par le schema 
de la figure 7. 

On veillera, comme d'habitude, d 
respecter l'orientation des compo¬ 
sants polarises : condensateurs eiec- 
trochimiques, diode de redresse- 
ment et diode Zener. 

Le choix des transistors nest pas 
critique, et tout moddle NPN de petite 
puissance peut convenir. Sur la ma- 
quette, nous avons employe des 
BC 109, que nous possddions en 
stock. Des 2N 2222, et bien d'autres, 
donneraient exactement les mdmes 
resultats. 



Figure 6 : le circuit imprim6 



Figure 7 : le c&blage du circuit. 


L’alimentation 

Elle s'effectue tr6s simplement d 
partir d'une pile miniature de 9 volts. 
Au lieu d'un classique interrupteur a 
bascule, on pourra employer un 
poussoir en serie dans le fil positif de 
l'alimentation. Ainsi, l'appareil ne 
sera aliments que pendant les bra¬ 
ves dur6es des mesures, et la pile 
assurera un tr&s long service. 


R. RATEAU 


Nomenclature 


Resistances 0,5 watt &± 5 % 

Rl : 2,2 kn 
R2 : 150 kn 
R3 : 39 kO 

R4: 10 kn 
R5 : 2,2 kn 
R6 : 680 n 
R7: 120 kn 
R8 : 39 kn 
R9 : 5,6 kn 
R10 : 2,2 kn 
Rll : 56 kn 


Condensateurs d film plastique 

Cl : 69 nF 
C3 : 100 nF 


Condensateurs 6lectrochimiques 
(12-1 5 volts) 

C2: 4,7 m F 
C4 : 4,7 m F 
C5 : 22 /u.F 


Semiconducteurs: 

T1 et T2 : 2N 2369, 2N 2222, BC 109, 
etc. 

D : IN 914, IN 4148, etc. 

D2 : Z6ner 6,2 volts (400 mW). 


Micro 6lectret 

National Panasonic, type WM-034. 


Galvanometre (Voir texte). 
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PRINTEMPS-ETE 1981 


SUpil 


nCO^ri 


La meilleure pondeuse 


ou l imitation la plus reussie du caquetage d’une poule 

UN MILLION de centimes de PRIX 


Comme nous I’avions annonce dans notre numero d’avril, Radio Plans - 
Electronique Loisirs organise un concours de schemas autour du montage 
« Line poule electronique » decrit dans ce meme numero d’avril. Le but est 
d’obtenir, grace a un additif qu’il vous taut concevoir, la meilleure sonorite 
de poule, a partir du sequenceur de base dont nous avons fourni I’etude. 

Quelques schemas nous sont deja parvenus, mais vous avez encore 
largement le temps, puisque nous vous laissons jusqu’au 31 juillet pour 
effectuer votre envoi. 

Voici la liste des prix attribues pour ce concours : 

1 er Prix : un oscilloscope TA 508 « Leader », 2 fois 20 MHz, d’une valeur de 
4 263 F. 

2 e Prix : un multimetre numerique 2000 points a microprocesseur, type 2845 
« B+K Precision », d’une valeur de 1 611 F. 

3 e Prix : un frequencemetre 200 MHz avec ses accessoires, type PFM 200 
« Sinclair » d’une valeur de 925 F. 

4 e Prix : un multimetre numerique 3000 points, type Digimer 10 « Iskra » 
d’une valeur de 850 F. 

5 e Prix : un multimetre numerique 2000 points type TM 354 « Thandar » 
d’une valeur de 660 F. 

6 e Prix : un fer a souder TCP 24 V/50 W « Weller » avec son bloc 
basse-tension, d’une valeur de 541 F. 

du 7® au 15® Prix : 50 circuits integres 555 « Fairchild ». 


Envoyez vos dossiers a I’adresse suivante : 

Concours Radio Plans-Eiectronique Loisirs 

2 a 12, rue de Bellevue 
75940 PARIS Cedex 19 
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Le QUERTZ 

Base de temps 1 Hz - 1 MHz a quartz 


^ & 




% 


Souvent, dans les diverses manipulations qu’effectue un electronicien, il 
est n§cessaire de disposer d’une reference de frequence precise, que ce soit 
pour calibrer un appareil de mesure, un tecepteur radio ou plus simplement 
pour effectuer une mesure par comparaison. 

Le QUERTZ, que nous vous proposons de realiser, d6livre 13 frequences de 
1 hertz k 1 megahertz sur 6 decades. 

Le materiel utilise est courant et d’un prix ttes abordable. La precision 
obtenue n’est pas celle d’une horloge atomique, vous vous en doutez, mais 
elle est tout de rrteme excellente, puisque nous avons utilise un quartz pour 
piloter cet appareil. 



Question de principe 

Le schema de la figure 1 montre 
que la conception du QUERTZ est 
trds classique puisque faisant appel 
d des circuits intdgrds TTL. 

Ce choix a dtd fait de fagon d per- 
mettre de ddlivrer pour chaque sor¬ 
tie un courant suffisant pour alimen- 


ter n'importe quelle entrde d'un mon¬ 
tage extdrieur utilisant des circuits 
intdgrds logiques ou des semicon- 
ducteurs. Le montage est aliment 
sous 5 volts, tension facile d trouver 
dans le laboratoire d'un amateur. 

L'oscillateur d quartz 1 MHz utilise 
trois des quatre portes NAND d'vm 
boltier 7400 et peut dtre rdgld fine- 
ment en frequence d l'aide d'vm 


condensateur ajustable de 10 d 
60 pF. La frequence de reference de 
1 MHz est sortie sur une borne et, 
d'autre part, attaque l'entrde de la 
premidre des six ddcades 7490 qui 
vont nous permettre d'obtenir les au- 
tres frequences. Ces bottiers 7490 
(diviseurs par 2 et par 5) sont connec¬ 
ts « en cascade » et l'on obtient sur 
leurs diffdrentes sorties, les frdquen- 
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ces suivantes : 500, 100, 50, 10, 5, 
1 kHz, 500, 100, 50, 10, 5 et 1 Hz. Ce 
sont done, avec le 1 MHz pilote, 13 
frequences que pourra nous foumir 
le OUERTZ. 


Au travail! 


Un circuit imprime, de dimensions 
120 x 60 mm, regroupe l'ensemble 
du montage. La figure 2 donne le 
design de ce circuit pour lequel nous 
avons pu dviter la technique double 
face, au prix de 5 straps d ajouter lors 
du cablage et d'un encombrement 
legdrement superieur. 

La figure 3 nous montre l'implan- 
tation des composants et des straps 
ainsi que les raccordements d effec- 
tuer d l'alimentation 5 volts. Les 13 
sorties pourront etre raccorddes d un 
commutateur si besoin est ; chacun 
trouvera son mode d'exploitation de 
ce montage. 


Que faire d un QUERTZ ? 

Vous pourrez l'abriter dans un boi- 
tier quelconque contenant 6ventuel- 
lement une alimentation secteur —► 
5 volts, ou bien encore l'adjoindre a 
un montage existant qui a besoin 
d'une reference de frequence. Un 
exemple courant est celui d'une 
horloge numerique pour laquelle on 
ne desire pas faire appel d la refe¬ 
rence de 50 Hz du secteur. Outre la 
grande precision obtenue avec le 
OUERTZ, surtout sur des temps 
courts, ce principe permet de prevoir 
une batterie de piles ou d'accumula- 
teurs capable de remplacer le sec¬ 
teur en cas de coupure de celui-ci 
(panne, travaux sur les lignes, 
grdve !) sans pour celd que l'horloge 
indique une heure fausse aprds re- 
tablissement du reseau. 



Une autre application courante est 
le pilotage d'ondulateurs 50 Hz des¬ 
tines d remplacer le secteur pour 
l'alimentation de moteurs synchro- 
nes dont la precision de vitesse est 
capitale (programmateurs, tourne- 
disques, magnetophones, etc.). 

Les applications dans votre labo- 
ratoire sont evidentes et nous vous 
laissons le soin de les decouvrir au 
fur et d mesure de vos manipula¬ 
tions. 


Patrick GUEULLE 


Nomenclature 


Condensensateurs: 


Circuits Int6gr6s TTL 

CI1 : SN 7400N 
CI2 d C17 : SN 7490N 


Cl : ajustable 10 d 60 pF 
C2 : 15 pF (ceramique) 

C3 : 22 nF (mylar) 

C4 : 470 fiFUO V (chimique) 


Resistances : 

Rl : 1,2 ka 
R2: 1,8 ka 
R3 : 2,2 kQ 
R4 : 2,2 ka 


Divers: 

Q : quartz 1 MHz 

Un circuit imprime 

Une alimentation 5 V/500 mA 
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Realisation 


Emetteur-Recepteur CB 
synthetise 22 canaux 

2® partie : le recepteur 

Dans notre precedent numero (n° 402 - mai), nous avions presents ce 
montage tres elabore, et avions decrit le fonctionnement et la realisation de la 
partie « synthetiseur + emetteur ». Le schema synoptique de la figure 1 que 
nous reprenons ci-dessous montre que le recepteur dont nous allons parler e 
present est a double changement de frequence. 

A la fin de I’article, nous donnons la nomenclature complete, incluant les 
composants du synthetiseur decrit precedemment. 

Nous pensons publier, a la suite de cette etude importante, la realisation de 
I’amplificateur de puissance et du preampli micro de i’emetteur, de fagon k 
rendre cette etude complete et operationnelle. 
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Le recepteur 

Le schema de principe du rdcep- 
teur est representd d la figure 18. II 
est conforme au synoptique de la fi¬ 
gure 1 mais ne comporte ni ddtec- 
teur AM en sortie de l'amplificateur 
de la 2 e FI, ni amplificateur RF en 
gdndral un dtage d transistor MOS- 
FET conduisant ainsi d une excel- 
lente sensibility. Les lecteurs 
connaissent bien les circuits IC10, 
ICll et IC12 puisqu'il s'agit des SO 
42P et SO 4IP. Les modulateurs 
dquilibrds sont charges des chan- 
gements de frequence ; IClO regoit 
le signal d'antenne et le signal pro- 
venant de l'oscillateur local pilots 
par le synthdtiseur ; la frequence in¬ 
termediate rdsulte de la difference 
en frequence de ces deux signaux. 
Ceci nous amdne tout naturellement 
d parler de la frequence image ; 
dans notre cas la frequence de rd- 
ception est ddfinie par fREc = fosc + FI 
mais la tension de frequence inter¬ 
mediate apparait aussi en sortie 
pour une frequence de reception pa¬ 
rasite appefee frequence image et 
valant 6m = fosc — FI; la frequence 


image est done eioignee de la fre¬ 
quence de reception de 2 FI. Le cas 
du canal 1 est represente d la fi¬ 
gure 19. Dans le cas de la fi¬ 
gure 19 A on opdre un premier 
changement de frequence d 
10,695 MHz ; la frequence regue et 
sa frequence image sont eioignees 
de plus de 20 MHz. L'dlimination de 
la frequence image peut-etre faite de 
la manidre la plus simple possible 
avec un filtre ayant une large bande 
passante: en general un circuit 
d'entree accorde. Dans le cas de la 
figure B le probldme est beaucoup 
plus deiicat ; le changement de fre¬ 
quence est unique et d 455 kHz la 
frequence image et la frequence d 
recevoir ne sont espaedes que de 
910 kHz ; le filtre est alors trds deiicat 
d realiser : plus la rejection de la fre¬ 
quence image doit dtre importante et 
plus le filtre complexe, difficile d rea¬ 
liser et d mettre au point. On ne dis¬ 
pose que de 910 kHz pour atfenuer 
de plusieurs dizaines de dB. Bien sur 
on peut songer d une trappe (rdjec- 
teur) mais nous allons voir que le 
probldme nest pas rdsolu pour au- 
tant. En effet si le filtre est fixe et que 
Ton considdre que le dnidme canal d 


recevoir est d une frequence supd- 
rieure de 1 MHz au premier canal sa 
frequence image nest pas rejetde 
puisqu'elle tombed peine 100 kHzde 
plus que la frequence du premier 
canal. 

II apparait alors que la frequence 
centrale du filtre doit dtre variable et 
fonction du canal choisit, mathdma- 
tiquement possible mais difficile- 
ment rdglable : probldme done in- 
surmontable pour les amateurs que 
nous sommes tous. 

La bande passante de ramplifica- 
teur de premiere FI est assez impor¬ 
tante et supdrieure d 100 kHz, d 
comparer avec l'espacement entre 
les canaux. II est done tout d fait im¬ 
possible de n'envisager qu un seul 
changement de frequence d 
10,7 MHz et de charger le secondaire 
du transfermateur TR5 par un circuit 
du type SO 4IP. Nous travaillons ici 
en rdeeption FM d bande dtroite 
(VBFM) et la selectivity est due en 
grande partie d CF3 puisque la 
bande-passante du filtre edramique 
seul est de 4,5 kHz ± 1 kHz. Aux es- 
sais comme aux mesures pas de 
probldme particulier ; la rdeeption 
s'effectue sur le canal correspondent 
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et il n'y a aucun bruit ni parasite sur 
les canaux adjacents. 

Notons toutefois qu'il existe des fil- 
tres d quartz sur la frequence cen- 
trale des 10,7 MHz ayant une 
bande-passante de 7,5 kHz d — 
3 dB ; les puristes pourront ainsi rda- 
liser une version trds professionnelle 
du rdcepteur. Ces filtres sont fabri- 
quds par KVG ; leur utilisation est 
aussi simple que celle des filtres cd- 
ramiques mais attention, l'adapta- 
tion n'est pas immediate. Dans le cas 
des filtres cdramique employes l'im- 
pddance de source dgale d l'impd- 
dance de charge vaut 390H alors 
que les filtres d quartz huit poles doi- 
vent dtre adaptds avec 910ft dans le 
cas du XFM 107 F ou 2,2 kft dans le 
cas du XFM 107 K. On peut simple- 
ment regretter que le cout d'un tel 
filtre soit supdrieur au ddcuple du 
cout du filtre cdramique. 

Cette digressin sur la frdquence 
image n'a eu lieu que pour justifier 
l'apparente complexitd du schdma 
de principe de la figure 7 ou Ton 
opdre un premier changement d 
10,695 MHz puis un second d 
455 kHz. La tension de sortie de la 
premidre FI est disponible au secon- 
daire de TR4 et est transmise par C34 
d l'entrde d'un amplificateur sdlectif 
congu a partir de T6, T7, T8 et les 
filtres cdramique CFl et CF2. Cha- 
cun des filtres dtant double la sdlec- 
tivitd est excellente. Pour symdtriser 
le circuit on utilise TR5 qui ddlivre les 
signaux au deuxidme modulateur 
dquilibrd ; le deuxidme oscillateur 
local est d 10,240 MHz. La deuxidme 
FI d 455 kHz est disponible au secon- 
daire de TR6 et transmise d un ampli¬ 
ficateur sdlectif: T9, T10 et le filtre 
cdramique CF3. Le signal de sortie 
prdlevd sur le collecteur de T10 est 
transmis d IC2 ; SO 4IP que nos lec- 
teurs connaissent bien. Le signal BF 
sera appliqud d un amplificateur de 
puissance via un potentiomdtre de 
volume. 


Mise au point et rGglage du 
rdcepteur 

Les rdglages ne sont pas compli- 
quds d condition d'avoir d sa disposi¬ 
tion un minimum de matdriel de me- 
sure. Un gdndrateur HF (d ddfaut un 
CB utilisd avec les prdcautions dld- 
mentaires) et un oscilloscope. Se ca- 
ler sur le canal 10 et faire rayonner 
un gdndrateur HF (CB) d proximitd d 
la frdquence correspondante 
27,075 MHz, placer la sonde de l'os- 
cilloscope sur le collecteur de T6 ; 



ajuster TR4 et TR7 pour avoir un si¬ 
gnal d'amplitude maximale ; reve- 
nir tour d tour sur ces rdglages ; vdri- 
fier que le signal est transmis et am- 
plifid en « regardant »la base de T8. 
Si ce n'est pas le cas il est fort proba¬ 
ble que l'accord n'a pas dtd fait sur 
10,695 MHz ; vdrifier les manipula¬ 
tions. 

Puis en plagant la sonde de l'oscil- 
loscope sur 8 et la masse de celui-ci 
sur 7 ajuster grossidrement TR5. Ce 
rdglage devant dtre refait conjoin- 
tement d TR6 en visualisant la base 
de T9. Le rdcepteur est ddfinitive- 
ment rdgld. 

Note : la capacitd de la ROM du 11 
C84 limite les possibilitds en ce qui 
concerne le nombre de canaux. Affi- 
chage compris entre 00 et 79. Pour 
les unitds les quatre sorties 1, 2, 4, 8 
sont utilisdes, pour les dizaines seu- 
les les trois premidres le sont. Ce qui 
ne veut pas dire que l'affichage 85 
soit interdit mais tout simplement 
dquivalent d 05 (et 95 dquivalent d 
15). Le comptage est alors modulo 8. 
(8— 0 et 9 —► 1.) 

Cette platine est quasiment uni- 
verselle et peut dtre utilisde pour 
n'importe quel rdcepteur. ICll peut 
dtre pilotd par son propre quartz ; 
seules les broches 10, 11, 12, 13 sont 
concerndes par ce changement. 
L'oscillateur de IC10 aussi peut dtre d 
quartz mais 22 canaux... 22 quartz. 
Pour une autre bande de frdquence 
de circuit d'entrde TR7 devra dtre op- 
timisd. 


Tous les composants du rdcepteur 
prennent place sur un circuit im- 
primd dont le tracd des pistes est d la 
figure 20 et l'implantation d la fi¬ 
gure 21. 

La miniaturisation ne nous a pas 
guidd lors du dessin mais la lon¬ 
gueur du circuit peut certainement 
dtre rdduite ldgdrement. 


Conclusion 

Ce rdcepteur CB vous permettra 
de copier les conversations des CBis- 
tes d moindres frais, le matdriel en¬ 
trant en jeu dtant trds courant et bon 
marchd, le rdcepteur seul, sans le 
modulateur en anneau fiA 796 pou- 
vant dtre rdalisd pour moins de 
300 F. 


La troisieme et derniere 
partie de cet article sera 
consacrGe d la realisation 
du preamplificateur pour 
micro et de l’6tage de 
puissance H.F. 27 MHz. 
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Nomenclature 


Condensateurs 

C30 

10 nF 

mylar 100 V 






C31 

4,7 pF 

ceramique 

Resistances : 

R32 : 6,8 kft 




C32 

10 fiF 

33 V tantale 

R1 : 680 ft 

R33 : 10 kft 

Cl 

22 /u. 

6 V3 tantale 

C33 

1 nF 

ceramique 

R2 : 220 ft 

R34 : 330 ft 

Cl 

10 nF 

mylar 100 V 

C34 

3,3 nF 

mylar 100 V 

R3 : 1 kft 

R35 : 15 kft 

C3 

22 /nF 

10 V tantale 

C35 

10 nF 

mylar 100 V 

R4 : 1 kft 

R36 : 10 kft 

C4 

10 nF 

mylar 100 V 

C36 

10 nF 

mylar 100 V 

R5 : 330 ft 

R37 : 120 ft 

C5 

0,1 fxF 

mylar 100 V 

C37 

330 pF 

ceramique 

R6 : 150 kft 

R38 : 820 ft 

C6 

47 pF 

ceramique 

C38 

10 nF 

mylar 100 V 

R7 : 4,7 kft 

R39 : 820 ft 

C7 

68 pF 

ceramique 

C39 

10 nF 

mylar 100 V 

R8 : 33 kft 

R40 : 820: ft 

C8 

47 pF 

ceramique 

C40 

10 nF 

mylar 100 V 

R9 : 270 ft 

R41 : 82 kft 

C9 

020 pF 

ajustable 

C41 

10 nF 

mylar 100 V 

R10 : 6,8 kft 

R42 : 15 kft 

CIO 

330 pF 

ceramique 

C42 

10 ix F 

33 V tantale 

Rll : 3,9 kft 

R43 : 390 ft 

Cll 

0,1 fiF 

mylar 100 V 

C43 

1 nF 

ceramique 

R12 : 270 ft 

R44 : 180 ft 

C12 

22 fiF 

6V3 tantale 

C44 

3,3 nF 

mylar 100 V 

R13 : 10 kft 

R45 : 12 kft 

C13 

33 fj,F 

10 V tantale 

C45 

10 nF 

mylar 100 V 

R14 : 100 kft 

R46 : 1,5 kft 

C14 

22 fiF 

6V3 tantale 

C46 

10 nF 

mylar 100 V 

R15 : 100 kft 

R47 : 390 ft 

C15 

0,47 m F 

mylar 100 V 

C47 

56 pF 

ceramique 

R16 : 3,9 kft 

R48 : 180 ft 

C16 

10 nF 

mylar 100 V 

C48 

10 nF 

mylar 100 V 

R17 : 4,7 Mft 

R49 : 4,7 kft 

C17 

020 pF 

ajustable 

C49 

10 nF 

mylar 100 V 

R18 : 220 ft 

R50 : 1,5 kft 

C18 

82 pF 

ceramique 

C50 

22 nF 

mylar 100 V 

R19 : 820 ft 

R51 : 180 ft 

C19 

15 pF 

ceramique 

C51 

0,1 mF 

mylar 100 V 

R20 : 10 kft 

R52 : 820 ft 

C20 

22 nF 

mylar 100 V 

C52 

0,1 ixF 

mylar 100 V 

R21 : 10 kft 

R53 : 820 ft 

C21 

330 pF 

ceramique 

C53 

220 pF 

ceramique 

R22 : 10 kft 

R54 : 47 kft 

C22 

10 nF 

mylar 100 V 

C54 

220 pF 

ceramique 

R23 : 10 kft 

R55 : 15 kft 

C23 

33 nF 

ceramique 

C55 

10 nF 

mylar 100 V 

R24 : 47 kft 

R56 : 3 kft 

C24 

22 nF 

mylar 100 V 

C56 

1,5 nF 

mylar 100 V 

R25 : 5,6 kft 

R57 : 1,5 kft 

C25 

10 nF 

mylar 100 V 

C57 

22 ixF 

6 V 3 tantale 

R26 : 1 kft 

R58 : 15 kft 

C26 

020 pF 

ajustable 

C58 

100 pF 

ceramique 

R27 : 6,8 kft 

R59 : 5,6 kft 

C27 

1 nF 

ceramique 

C59 

330 pF 

ceramique 

R28 : 82 ft 

R60 : 3 kft 

C28 

330 pF 

ceramique 

C60 

330 pF 

ceramique 

R29 : 1 kft 

R61 : 1,5 kft 

C29 

10 nF 

mylar 100 V 

C61 

330 pF 

ceramique 


R30 : 1 kft R62 : 330 ft 

R31 : 4,7 kft R63 : 120 ft 


Transistors 


T1 BF 245 B 
T2 BF 245 B 
T3 2N2369 
T4 2N 2907 
T5 BF 245 B 


T6 2N2369 
T7 2N2369 
T8 2N2369 
T8 2N2369 
T9 2N2369 
T10 2N 2369 


Divers 

TR6 Toko lOx 10 455 kHz 

LI 2,2 fiH surmouiee 

TR1 Toko 7x 7 10 M7 CF1 SFJ 10,7 MA 

TR2 Toko 7x 7 10 M7 (voir texte) CF2 SFJ 10,7 MA 

TR3 Lipa 5 mm P 24 sp. S : 6 sp. CF3 SFZ 455 A 
(voir texte) 

TR4 Toko lOx 10 10 M7 TKACS L2 82 /*H surmouiee 

TR5 Toko lOx 10 10 M7 34342BM XTAL 6004L 10240, 0 kHz(KVG) 


Circuits int£gr£s 

IC 1 fjA 78 M05 r6gulateur + 5 V 
IC 2 /aA 7885 UC regulateur + 8,5 V 
IC 3 11 C84 (Fairchild) 

IC 4 nA 714 HC (Fairchild) 

IC 5 juA 714 HC 
IC 6 4049 

IC 7 fj.A 796 PC (Fairchild) 

IC 8 74 LS 00 
IC 9 74 LS 00 
IC 10 SO 42 P 
IC 11 SO 42 P 
IC 12 SO 41 P 


Autres semi-conducteurs 

D1 TL 209 A Led 5 mm 
D2 BB 105 G Varicap 
D3 BB 105 G Varicap 
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EN MONTANT VOUS-MEME 
VOTRE TELEVISEUR COULEURS DEVENEZ UN 
TECHNICIEN CONFIRME... 


Realisez vous-meme 


:epi_ 

multistanaard entierement 

transistorise. 

Vous recevrez, chez vous, 
tous les elements necessaires 
a la realisation de ce recepteur 
PAL-SECAM de haute quality 
muni des tous derniers perfec- 
tionnements : structure modu- 
laire, tube P1L auto-convergent, 
controle automatique de 
syntonisation, etc. 

Grace aux indications detaillees 
contenues dans les lemons 
pratiques, vous ne rencontrerez 
aucune difficulte, a condition 
toutefois de posseder des 
connaissances en electronique. 


De plus, pour le controle et la 
mise au point de votre appareil 
vous recevrez egalement un 
oscilloscope et un voltmetre 
electronique. 

Dcvcncz un specialiste 


Un cours complet 
et prog ressif 
q ui constituc unc 
importante documentation 


impc 

tecnr 


ap f 


recie. 


la television couleur est un 
marche en plein expansion, 
ou le technicien qualifie est trfcs 
recherche et ou une formation 
serieuse, commecelled’EU RELEC, 
est particulierement appreciee. 

En quelques mois, cnez vous, 
vous pouvez acceder a cette 
specialisation. Or, vous le savez 
bien, et ceci est vrai, dans toutes 
les branches d’activites, les 
specialistes sont mieux payes. 


technique. 

Meme si vous n’envisagez pas 
d en faire un metier, avec le cours 
de television couleurs EURELEC, 
vous approfondirez vos connais¬ 
sances techniques, d une part 
en realisant votre televiseur, 
d’autre part grace a letude syst6 
matique et complete des circuits 
qui le composent. 

Vous aborderez ainsi la tech¬ 
nique digitale, a la fois sur le plan 
theorique et pratique, les 
telecommandes a infra¬ 
rouge ou a ultra-sons, etc. 


Unc methode 
d’ensei g nement eprouvee 
et efficace. 

EURELEC est le l cr centre 
europeen d’enseignement de 
l’electronique par correspondance. 
Ce succfes, EURELEC le doit a 
l’originalite de sa methode, mise 
au point par des pedagogues 
specialises, qui ont judicieuse- 
ment equilibre theorie et 
pratique. 

Dans le domaine de la tele¬ 
vision couleurs, cette association 
theorie/pratique est la meilleure 
garantie de reussite. 


AVEC LE NOUVEAU COURS 
DE TELEVISION COULEURS EURILEC. 


Un sta g e d’une semaine 
a la fin de votre cours. 

En complement de votre cours, 
EURELEC vous offre, sans 
aucun supplement, un stage de 
perfectionnement dans ses 
laboratoires. 

Vous pourrez completer les 
connaissances acquises pendant 
les cours en realisant de nom- 
breuses manipulations. 


Demandez sans attendre la 
documentation que nous vous 
avons reservee en retournant a 
EURELEC le bon ci-joint gra- 
tuitement et sans engagement 
de votre part, nous vc)us dirons 
tout ce que vous devez savoir 
sur le contenu de ce cours, les 
caracteristiques des appareils 
realises et les differentes 
facilites de reglement. 



Nom. 


. Pr^nom _ 


CENTRES REGIONAUX, 75012 PARIS 57-61. bd de Picpus T«. (1) 347.19.82. 68000 MULHOUSE, 

10. rue du Couvent. T«. (89) 45.10.04. 13007 MARSEILLE, 104, bd de la Cordene. T6I. (91) 54.38.07. 


■ BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE 

I Bon a retoumcr a EURELEC institut priv6 d’enseignement a distance,21000 DIJON. 

Je demande a recevoir, gratuitement et sans engagement de ma part, 

| votre documentation illustree sur votre nouveau cours de television couleur. 

i 
i 


Adresse _ 
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Pour la tranquillite des parents: 


Un interrupted «enfantin >> 




& 




Non, il ne s’agit pas ici d’une invention « miracle » destin^e k d6tr6ner les 
bons vieux interrupteurs m6caniques classiques que tout le monde connaTt et 
utilise, mais d’une realisation destin6e k §tre manipulee sans danger par un 
jeune enfant, d’ou le nom de cet interrupteur fait pour alimenter une lampe de 
chevet. II n’est pas rare en effet que les enfants en bas dge se r£veillent la nuit 
angoisses d’etre seuls dans le noir, ou ne veuillent tout simplement s’endormir 
qu’avec la lumidre allum£e et k cet Sge la manoeuvre d’un interrupteur 
mecanique est difficile. Un souci legitime d’economie en mature d’eiectricite 
nous a incite k ajouter au montage d’origine un temporisateur de fagon k limiter 
le temps de fonctionnement de la lampe. 




Figure 1 : Schema th6orique. 


Etude th&orique 

Plusieurs critdres nous ont conduit 
au schema de la figure 1 : 

— facility de manipulation par un 
jeune enfant, 

— limitation possible de la durde 
d'dclairement de la lampe, 

— isolement galvanique complet 
entre la partie commande et la partie 
alimentation lampe, 

— consommation aussi rdduite que 
possible, 

— utilisation de composants les plus 
courants. 

Le systdme de touche d effleure- 
ment nous a paru le plus simple qu'il 
soit pour la commande d'une 
lampe ; il suffit en effet de poser le 
doigt ou meme la main sur deux pla¬ 
ques mdtalliques pour faire fonc- 
tionner l'interrupteur. Ces touches d 
effleurement sont trds facilement 
rdalisables avec les circuits C-MOS, 
les entries de ces circuits dtant en 
effet rdalisds avec des transistors d 
effet de champ ndcessitant des cou¬ 


rants de commande trds faibles. Par 
consequent le fait de poser un doigt 
entre les entries et la masse dqui- 
vaut d mettre une resistance de 
quelques dizaines de kft, valeur en¬ 
core faible par rapport d celle que 
Ton pourrait utiliser avant que les 
entrdes ne soient plus correctement 
polarisees (plusieurs Mfl) 
Pratiquement n'importe quelle 
porte NAND en C-MOS peut realiser 
cette fonction, mais nous avons pre- 
fere utiliser une porte un peu plus 
perfectionnee puisqu'elle contient 
en plus un trigger de schmitt per- 
mettant un basculement rapide. La 
touche d effleurement n'utilisera 
qu'une seule de ces portes d'un cir¬ 
cuit integrd en contenant quatre. Un 
etage de mise en forme sera ndces- 
saire pour s'affranchir des parasites 
et transformer les impulsions en crd- 
neaux stables. Ce sera le role de 
deux autres portes du meme circuit 
CIl, et du circuit intdgrd CI2 qui est 
une bascule JK. Le circuit intdgrd en 
contient meme deux, mais une seule 
sera utilisde. 


L'interrupteur pourrait fonctionner 
tel quel mais nous avons voulu lui 
adjoindre un temporisateur limitant 
la durde d'dclairement, qui pourra 
ndanmoins dtre mis hors service d 
volontd. 

Voulant dviter la solution de faci¬ 
lity qui consiste d utiliser un relais, 
nous avons voulu rdaliser un circuit 
entidrement dlectronique qui aura 
l'avantage de nous familiariser avec 
les triacs et surtout les photo- 
coupleurs. En effet si nous utilisons 
un triac, nous allons dtre confrontd 
trds rapidement au probldme de 
l'isolement galvanique entre les en¬ 
tries et la sortie car il est hors de 
question d'avoir une des homes du 
secteur relid d la masse de l'appa- 
reil, et done a une des plaques md- 
talliques de la touche d effleurement 
sur laquelle on va poser un doigt. 
C'est une question de sdcuritd dld- 
mentaire surtout que l'appareil est 
destind d dtre manipuler par un en¬ 
fant. La solution iddale est le cou- 
plage opto-dlectronique, ou l'utilisa- 
tion de la lumidre pour transmettre 
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un signal dlectrique. Cette fonction 
est rdalisde par le CI4 qui attaque un 
petit amplificateur de courant 
charge d'assurer la commande de la 
gachette du triac. 

Etude de fonctionnement 

Nous allons reprendre ces divers 
elements plus en detail, notre but 
n'dtant pas que vous rdalisiez ce 
montage comme un robot, mais que 
vous puissiez comprendre pourquoi 
on utilise tel ou tel circuit, savoir ce 
qui s'y passe et pouvoir effectuer un 
ddpannage par la suite si besoin 
dtait. 

Le schema complet est donnd d la 
figure 2. 

La touche d effleurement est done 
construite autour d'une seule porte 
N1. Nous avons utilise ici comme cir¬ 
cuit intdgrd, le 4093 qui est un circuit 
C-MOS, done d faible consomma- 
tion et dont les entries sont d trds 
haute impedance, plusieurs MQ. 
Comme nous l'avons vu au chapitre 
precedent, nous aurions pu utiliser 
une porte NAND classique comme le 
4011 par exemple, mais nous avons 
prdfdrd utiliser une porte d trigger de 
Schmitt incorpore. Ce systdme per- 
met en effet d'avoir un basculement 
trds rapide du niveau bas au niveau 
haut et inversement, en presence 
d'une impulsion dont la forme n'est 
pas toujours parfaite, loin sen faut. 
Cette impulsion sera erdd en posant 
le doigt sur deux petites plaques md- 


talliques dont l'une est relide d la 
masse et l'autre aux entries de la 
porte Nl. Cette porte d ses entries 
relides entre elles et portdes au ni¬ 
veau haut, qui est le + alimentation, 
d travers la resistance R1 de 2,2 MQ. 
Comme la resistance de la peau ne 
represente que quelques dizaines de 
kQ, en mettant le doigt sur les pla¬ 
ques metalliques les entrees de Nl 
verront leur potentiel tomber d zdro 
volt ; il s'ensuit que la sortie de N1 qui 
etait d l'etat bas passera d l'etat haut. 
Lorsque le doigt sera retire, les en¬ 
trees de Nl reviendront au niveau 
haut, ce qui refera basculer la sortie 
d l'etat bas. L'ensemble Dl, C2, R2, 
permet d'eiiminer les signaux para¬ 
sites vehicuies par le doigt et qui 
peuvent provoquer des ddclenche- 
ments intempestifs. 

Comme il restait une porte libre 
dans le circuit integre CIl (N2 et N4 
ayant chacune leur utilite), nous 
avons voulu l'utiliser pour ne pas la 
laisser inactive. Elle permettra tout 
de meme d'accentuer la raideur des 
fronts montants et descendants de 
l'impulsion. C'est pour cela que deux 
inversions ont ete effectuees, une 
premidre par N2 puis une seconde 
par N3 pour redonner le meme si¬ 
gnal qu'd l'entrde de N2. Nous au¬ 
rions pu, bien sur, nous en passer et 
prendre le signal directement d la 
sortie de la diode Dl pour piloter la 
bascule IK contenue dans CI2 et dont 
le fonctionnement est le suivant : 
lorsque l'entrde horloge regoit une 


impulsion positive ou plus exacte- 
ment un front montant, la sortie 0 
change d'etat, d condition que I et K 
soient d 1 et que R et S soient d 0. Par 
consequent, en supposant que la 
sortie 0 est d zdro, une impulsion sur 
la touche d'entrde fera basculer la 
sortie Q d 1 et elle restera dans cette 
position meme si l'impulsion cesse 
puisque seul le front montant a une 
action. Voir pour cela la figure 3. Par 
contre une autre impulsion sur l'en- 
trde remettra la sortie 0 & zdro. Par 
consequent deux impulsions positi¬ 
ves d l'entree de la bascule IK ne 
donneront qu'une seule impulsion 
(plus longue bien sur) d la sortie. D y 
a done division par deux. C'est une 
autre utilisation possible de la bas¬ 
cule JK. C'est meme une memoire en 
quelque sorte puisque la premidre 
impulsion met la sortie d l'etat haut et 
y reste jusqu'd ce qu'une nouvelle 



X : Etat indifftrant (1 ou 0) 

Figure 3: Table de v6rit6 du 4027. 
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impulsion vienne la remettre d l'dtat 
bas. 

L entree R permet de mettre la sor¬ 
tie Q 6 zdro quels que soient les ni- 
veaux I et K et meme en l'absence 
d'impulsions sur l'entrde horloge. 
L'entrde S permet de mettre la sortie 
Q & 1 & tout instant. Cette dernidre 
possibility nest pas utilisde dans no- 
tremontage, parcontrel'entrdeR va 
servir d repositionner correctement 
la bascule en fin de temporisation ; 
nous verrons pourquoi un peu plus 
loin. 

La sortie 0 de IC2 va attaquer un 
« timer » qui est en fait un simple 555 
montd en monostable mais qui sera 
tout de meme utilisy dune manidre 
un peu particulidre. Nous allons en 
effet le commander d la fois par sa 
RAZ (borne 4) et par son entrde nor- 
male (borne 2). L'entrde normale re- 
cevra une impulsion ndgative de la 
sortie de N2 faisant ddmarrer la tern-/ 
porisation car dans le meme temps 
la bascule JK donnera un niveau 
haut d sa sortie 0 et done aussi d 
l'entrde 4 de CI3. Si on ne ddsire pas 
laisser la temporisation se poursui- 
vre, il suffira de refaire un contact 
avec le doigt sur l'entrde pour que la 
bascule JK repasse au niveau bas et 
remette done d zdro le 555 par sa 
borne 4. Si on laisse la temporisation 
se poursuivre jusqu'au bout, le 555 
verra sa sortie (borne 3) repasser d 0 
au bout du temps programmy. Ce 
temps est fonction des yiyments R5 et 
C4 et est donny par la formule : T = 
1,1.R.C. avecTensec., RenMQ etC 
en fiF, ce qui donne, avec les va- 
leurs utilisyes (10 MQ et 47 pF) : T = 
517 sec. soit environ 9 mi¬ 
nutes. La temporisation s'ytant ter- 
minye, la lampe s est yteinte et si on 
dycidait de la rallumer, il faudrait 
alors refaire deux impulsions sur 
l'entrye de Nl car la sortie Q de la 
bascule JK est toujours restye au ni¬ 
veau haut : voir figure 4 et 4 bis. Par 
consyquent la premidre impulsion 
donnerait bien une impulsion ndga- 
tive sur l'entrye 2 du 555 dymarrant 
la temporisation mais provoquerait 
aussi la remise d zdro de la sortie 0 
de la bascule JK et done la remise d 
zdro du 555. La deuxidme impulsion 
donnerait alors normalement une 
impulsion ndgative sur l'entrde 2 et 
un niveau haut sur l'entrde 4 du 555 
faisant ddmarrer la temporisation. 
Vous pouvez facilement en tenter 
l'expdrience en enlevant le conden- 
sateur C3. Pour dviter le phdno- 
mdne, peu comprdhensible pour un 
enfant, d'avoir d appuyer tantot une 
fois tantot deux fois sur la plaque md- 
tallique, nous avons utilisd l'entrde R 
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de la bascule JK pour effectuer une 
remise & zdro automatique de la sor¬ 
tie QduCl2 lorsque la temporisation 
arrive & sa fin done lorsque la sortie 
du 555 repasse d zdro. L'impulsion 
ndeessaire sur l'entrde R devant etre 
positive et la sortie de CI3 donnant 
un niveau bas, il faut effectuer une 
inversion qui est rdalisde par la porte 
N4 de CIl suivie par une mise en 
forme & l'aide de C3, D2 et R3. C3 
permet de donner un pic positif et 
ndgatif d chaque front montant et 
descendant, D2 permettant de ne 
garder que les positifs, les ndgatifs 
dtant ddrivds vers la masse. R3 per- 
met de polariser convenablement 
l'entrde R en la mettant au potentiel 
0 volt. Par consequent le passage d 
zdro de la sortie du 555 donnera sur 
l'entrde R un pic positif qui va refaire 
basculer d zdro la bascule JK. La 
premidre impulsion qui suivra fera 
done bien rallumer la lampe. Enfin si 
on veut s'affranchir momentand- 
ment de la temporisation et laisser la 
lampe allumde plus longtemps, un 
interrupted a dtd prdvu, qui court- 
circuite le condensateur C4. Celui-ci 
ne se chargeant plus, le seuil de 
basculement nest jamais atteint et la 
sortie reste d l'dtat haut en {perma¬ 
nence. Ndanmoins il sera toujours 
possible de commander l'extinction 
ou l'allumage de la lampe par les 
touches d effleurement. 

La sortie du 555 va attaquer un 
photo-coupleur qui est tout simple- 
ment compose d'une diode LED as¬ 
soc id d un transistor dont on aurait 
enlevd le boitier. Les jonctions des 
transistors dtant sensibles d la lu- 
midre, toute modification de lumino- 
sitd de la diode LED se rdpercute par 
des variations de courant 
collecteur-dmetteur dans le transis¬ 
tor. Si done la sortie du 555 est d l'dtat 
haut, la LED sera allumde et le tran¬ 
sistor sera passant, un courant circu- 
lant de son collecteur vers l'dmet- 
teur. L'ensemble LED-photo transis¬ 
tor est encapsuld dans un boitier 
semblable d un circuit intdgrd ce qui 
le rend trds simple d'emploi. De 
plus l'isolement avoisine les 
1 000 volts. Une diode D3 protdge la 
LED d'une polarisation inverse qui 
lui serait fatale. La resistance R6 li- 
mite le courant dans le photocou- 
pleur pour dviter sa destruction. 

La sortie du phototransistor se fait 
sur l'dmetteur, le collecteur dtant re¬ 
lid au positif de l'alimentation n°2.La 
base n'est pas utilisde. L'dmetteur at- 
taque un autre transistor, le tout for¬ 
mant un Darlington d gain die vd des¬ 
tine d permettre la commande de la 



Figure 5 : Trac6 de la carte interrupteur. 



Figure 6: Trac6 de la carte contact a effleurement. 



Figure 7: Implantation. 
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gachette du triac par un courant suf- 
fisant. 

II a dtd ndcessaire de prdvoir deux 
alimentations separees. D faudra 
surtout que les enroulements des 
deux secondaires du transformateur 
soient bien sdpards et isolds. D nest 
en effet pas question d'utiliser un se- 
condaire d point milieu car, sur 
l'alimentation du triac et de Tl, le 
secteur est relid au ndgatif de l'ali- 
mentation n° 2, ce qui aurait pour 
effet de mettre tout le montage sur 
une phase du secteur supprimant 
done compldtement l'avantage du 
photo-coupleur et done la sdcuritd 
d'emploi. Si vous ne trouvez pas de 
transfo addquat dans le commerce, 
vous pouvez toujours en utiliser un 
de rdcupdration et refaire les bobi- 
nages des secondaires. Comme il y 
a peu de tours, ce sera vite fait. II est 
aussi possible d'utiliser deux trans- 
formateurs sdpards, leur encom- 
brement dtant faible. L'alimentation 
n° 1 utilisera un pont de redresse- 
ment suivi d'un circuit intdgrd rdgu- 
lateur de 12 V. Ce circuit alimente 
les C-MOS et le 555. L'alimentation 
n° 2 sera plus simplifide : une diode 
et un condensateur seront suffisant 
pour assurer un redressement mo- 
noalternance et un filtrage grossier. 
II n'est pas besoin en effet d'avoir ici 
une rdgulation prdcise, le triac fonc- 
tionnant en tout en rien. 

L'auteur vous adresse quelques 
excuses pour cette description un 


peu longue en regard d'un montage 
aussi simple mais nous avons voulu 
expliquer en ddtail les differentes 
fonctions des circuits utilisds, encou- 
ragd en cela par des lettres de lec- 
teurs qui ont effectuds nos rdalisa- 
tions prdeddentes. Pour nous ddten- 
dre un peu de toute cette thdorie, 
nous allons maintenant passer d la 
rdalisation pratique. 


Realisation pratique 

Les tracds des deux circuits impri- 
mds sont donnds aux figures 5 et 6. 
Si il n'est pas obligatoire d'dtamer le 
premier circuit, l'opdration est 
considdrde comme absolument nd- 
cessaire pour le circuit plaque de 
touche on pourra rdaliser l'opdration 
d l'aide d'un bain d'dtamage d froid 
vendu dans le commerce, la surface 
cuivree aura dtd soigneusement dd- 
capde au prdalable. Le circuit im- 
primd supportant les composants 
sera cabld selon la figure 7 puis le 
cote soudure recevra une couche de 
vernis protecteur empdehant l'oxy- 
dation. Cette opdration par contre d 
proscrire sur le circuit de la figure 6. 
La figure 8 donne le brochage des 
composants utilisds. 

Les fils de liaison seront raccordds 
ultdrieurement, lorsque la plaquette 
sera ddfinitivement fixde dans le cof- 


fret. Le boitier utilisd est un moddle 
Teko P/3 qui est de bonne prdsenta- 
tion et dconomique. Dans ce coffret 
prennent place le transformateur 
d'alimentation qui doit etre, nous in- 
sistons, un moddle d deux secondai¬ 
res isolds entre eux, l'interrupteur 
de temporisation, une prise 220 V et 
le circuit imprimd. La prise 220 V sert 
d alimenter la lampe, une de ses 
homes dtant relide d la sortie du 
triac, l'autre d une phase du secteur. 
Le fil d'alimentation secteur passe 
par un trou pratiqud sur le cotd du 
coffret et est soudd directement sur le 
transformateur d'alimentation. De 
meme la plaque d effleurement sera 
relide directement au circuit im¬ 
primd par un cable coaxial fin. La 
plaque d effleurement est destinde d 
etre fixde le plus prds possible de 
l'oreiller de l'enfant, d portde de sa 
main de fagon d ce qu'il puisse la 
trouver facilement la nuit, le boitier 
dtant quant d lui destind a dtre posd 
au pied du lit ou meme sous le lit. La 
plaque d effleurement devra etre 
nettoyde de temps en temps (tous les 
mois environ) d l'alcool d bruler pour 
enlever les ddpots de graisse qui s'y 
collent et nuisent d son fonctionne- 
ment. La lampe de chevet sera relide 
d la prise de sortie du boitier, qui 
devra etre bien isolde pour que l'en- 
fant ne puisse y mettre les mains en 
jouant. Il est dvidemment possible, 
pour ceux qui le ddsirent, de sup- 
primer cette prise et de relier la 
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lampe de chevet directement d l'in- 
tdrieur du coffret. 

L'interrupteur sert d supprimer la 
temporisation et permet de laisser la 
lampe allumde en permanence, la 
plaque d effleurement continuant 
ndanmoins d jouer son role d'allu- 
mage ou d extinction. La temporisa¬ 
tion a dtd fixde ici d environ 10 minu¬ 
tes et nous donne entidre satisfaction 
d l'usage. Ndanmoins ce temps peut 
dtre augments, en augmentant la 
valeur du condensateur C4 # ou 
meme en soudant en paralldle sur 
C4 un autre condensateur. Avec un 
autre condensateur de 47 /x F, la 
temporisation sera doublde. 

Nous n'avons pas prdvu d'inter- 
rupteur gdndral, l'ensemble dtant 
destind d etre branchd en perma¬ 
nence sur le secteur, la consomma- 
tion en courant dtant trds faible. II n'a 
pas dtd prdvu non plus de radiateur 
sur le circuit intdgrd rdgulateur ni sur 
le triac, l'dchauffement des deux cir¬ 
cuits intdgrds dtant ndgligeable 
si une seule lampe est utilisde. 
Si par contre plusieurs lampes 
sont utilisdes, un radiateur sera nd- 
cessaire sur le triac. II n'y a pas non 
plus d'antiparasitage du triac, au- 
cun parasite n'dtant d craindre du 
fait que les sinusoides entidres sont 
utilises. 

II ne nous reste plus d espdrer que 
votre ou vos enfants apprdcieront ce 
montage autant que le notre, aprds 
vous avoir souhaitd un bon amuse¬ 
ment pour sa rdalisation pratique. 

C. LE MOIGNE 




La plaque sensible est ici install6e (coll6e) 4 gau¬ 
che de la t6te du lit de I'enfant. 



Le circuit imprim6 
dans son coffret. 


Nomenclature 


Condensateurs 


Autres semi-conducteurs 


Resistances 

Rl : 1,8 M ft 1/2 watt 
R2 : 10 Mfl 1/2 watt 
R3 : 470 k ft 1/2 watt 
R4 : 22 k ft 1/2 watt 
R5 : 10 Mft 1/2 watt 
R6 : 1 k ft 1/2 watt 
R7 : 2,2 k ft 1/2 watt 
R8 : 100ft 1/2 watt. 

Transistor 

Tl : 2N 2222 


Cl : 0,1 jtF cEramique 
C2 : 4,7 nF cEramique 
C3 : 33 nF cEramique 
C4 : 47 /xF chimique 16 V 
C5 : 100 /J.F chimique 25 V 
C6 : 470 fi F chimique 25 V 

Circuits Int6gr6s 

CIl : 4093 
CI2 : 4027 
CI3 : 555 

CI4 : Til 111 (ou Equivalent): 
photocoupleur. 


1 Triac - 6 A 400 V (type 4006) 

1 rEgulateur 1 A 12 V 
(type LM 340 T12) 

1 pont de redressement 1A-50 V 


Divers 

1 transformateur d'alimentation 
220 V/2 x 12 V d secondaires sEparEs 
et isolEs entre eux c'est impEratif. 

1 prise de tableau 220 V. 

1 interrupteur miniature. 

1 coffret Teko P/3. 


Radio Plans - Electronique Loisirs N* 403 




















































Technique 


83 


Utilisation des circuits C-MOS 
dans les oscillateurs 


Les circuits integres C-MOS (MOS a symetrie complementaire) offrent les 
avantages bien connus d’une dissipation de puissance extrfemement faible, 
se situant dans I’ordre du microwatt, d’une haute immunite au bruit, d’une 
tension d’alimentation unique, ajustable dans une large gamme (de 3 a 
18 volts en general), et d’une tres grande impedance d’entree. 

Ces qualites peuvent §tre avantageusement exploitees dans les 
generateurs de signaux. II est done interessant de constituer une 
schemath^que d’oscillateurs, enrichie d’une analyse du fonctionnement des 
principaux montages, et d’une discussion de leurs qualites et de leurs 
defauts. 

Dans les pages qui suivent, nous passons en revue quelques montages plus 
ou moins classiques de multivibrateurs, delivrant d’abord des creneaux mais 
aussi, dans certains cas, des signaux triangulaires de forme et d’amplitude 
satisfaisantes. L’article se terminera par un examen des oscillateurs pilotes 
par quartz. 


Bouclage d’un nombre impair 
d’inverseurs. 

Lorsqu'on applique, sur l'entr^e 
d'une porte ou d'un inverseur 
C-MOS, un signal de commande en 
forme de cr^neau, il existe un retard 
de reaction de la sortie, dit « temps 
de propagation », qui depend d'ail- 
leurs de la composante capacitive 
chargeant la sortie. Dans la famille 
4 000, les temps de propagation se 
situent dans l'ordre de la dizaine, ou 
de quelques dizaines, de nanose- 
condes. 

Plus pr6cis6ment, le diagramme 
de la figure 1 montre la dependance 
entre les temps de propagation tpHL 
(passage de la sortie de l'etat haut a 
l'etat bas) et tPLH (passage inverse), 
pour differentes valeurs de la capa¬ 
city de charge Cl, et pour des ten¬ 
sions d'alimentation de 5 volts, 
10 volts, et 15 volts, d une tempera¬ 
ture de 25 °C, d'inverseurs 4069. 

Connectons alors en cascade un 
nombre impair 2n + 1 de ces inver- 
seurs, la sortie du dernier etant bou- 
clde sur l'entree du premier (fi¬ 
gure 2). Comme entree et sortie du 
dispositif sont en phase, l'ensemble 
entre naturellement en oscillations. 
La periode est dgale au temps qu'un 
front transitoire met d se propager de 
l'entrde vers la sortie, soit : 

T = (2n + 1) tp 


en baptisant tP la valeur moyenne 
des deiais de propagation dans les 
sens montant et descendant: 

tPHL + tPLH 

tp = - 

2 


Dans la pratique, l'interet d'un tel 
montage reste limitd, car la fre¬ 
quence d'oscillation depend de trop 
de facteurs incontrolables (tempera¬ 
ture par exemple), et ne peut varier 
que dans le domaine du nombre de 
portes commodement assembla- 
bles. 


Introduction d’une constante 
de temps RC. 

L'adjonction d'une temporisation 
par des elements RC externes, per- 
met d'acceder d une large gamme 



de pdriodes, done de frequences. 
Compte-tenu des trds hautes impe¬ 
dances d'entree des circuits C-MOS, 
•1 devient mdme possible sans recou- 
rir d des condensateurs de forte ca¬ 
pacity, d'acceder d des frequences 
trds basses. 

L'exemple le plus simple d'oscilla- 
teur a constante de temps RC, est 
celui de la figure 3, qui met en jeu 
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deux des inverseurs d'un circuit in- 
tdgrd 4069. On pourrait d'ailleurs y 
remplacer chacun des inverseurs 
par tout montage remplissant le 
mdme role, par exemple des portes 
NAND dont les entries sont inter¬ 
connects (figure 4). 

Analysons le fonctionnement du 
circuit de la figure 3. Quand la sortie 
de l'inverseur 2 se trouve au niveau 
haut (courbe a de la figure 5), le 
condensateur de temporisation Ct se 
charge positivement (courbe b, fi¬ 
gure 5). L'entrde de l'inverseur 1 est 
done au niveau haut, et sa sortie au 
niveau bas (courbe c, figure 5). 

Le condensateur se ddcharge 
done progressivement & travers Rt, 
et le potentiel baisse sur l'entrde de 
l'inverseur 1. Quand il atteint la ten¬ 
sion de basculement, la sortie de 
l'inverseur 1 passe brusquement au 
niveau haut, et celle de l'inver- 
seur 2, au niveau bas, ce qui 
abaisse brutalement le potentiel sur 
l'entrde de 1. A partir de cet instant, 
Ct se ddcharge dans Rt, jusqu'd un 
nouveau basculement en sens in¬ 
verse, qui marque le ddbut de la pd- 
riode suivante. 

II est pratiquement impossible de 
calculer d priori la frequence d'oscil- 
lation, car elle ddpend du potentiel 
de transfert sur l'entrde du premier 
inverseur. Or on sait que, dans une 
porte C-MOS, ce potentiel peut va- 
rier de 30 % d 70 % de la tension 
d'alimentation, a cause des disper¬ 
sions de la caractdristique. 

On peut d'ailleurs attdnuer ce dd- 
faut, en compldtant le montage par 
une rdsistance R, comme le montre 
la figure 6. En mdme temps, cette 
rdsistance dlimine l'influence de la 
tension d'alimentation. 

On peut aussi associer trois inver¬ 
seurs, pour rdaliser un multivibra- 
teur astable. Un schdma trds com- 
mundment adoptd, est alors celui de 
la figure 7. Comme les deux pre¬ 
miers inverseurs n'introduisent, 
cette fois, aucune rotation de phase, 
il faut intervertir les positions de Rt et 
de Ct, par rapport au cas de la fi¬ 
gure 6. 


Reglage du rapport cydique . 

Dans tous les exemples donnds 
jusqu'alors, le rapport cyclique est 
voisin de l'unitd. S'U sen dcarte par- 
fois ldgdrement, cela tient d l'indga- 
litd des seuils de basculement des 
diverses portes. 




Figure 6 



Figure 7 
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Figure 8 





Figure 11 



Parfois, on peut souhaiter disposer 
de rapports cycliques trds diffdrents 
de 1, et rdglables a volontd. Plu- 
sieurs moyens permettent d'y par- 
venir. Nous montrons ci-dessous les 
modifications qu'il convient d'appor- 
ter, en partant du schema de base de 
la figure 3 : ces modifications s'ap- 
pliqueraient, de la mdme fagon, d 
l'ensemble des autres circuits. 

Dans le montage de la figure 8, la 
resistance de temporisation Rt, a dtd 
remplacd par un potentiomdtre P. 
Deux resistances « talon », Rl et R2, 
empdchent la mise en court-circuit 
lorsque le curseur du potentiomdtre 
parvient en bout de piste. 

On voit que, selon le sens du cou- 
rant qui traverse le condensateur Ct, 
les voies empruntdes vers la sortie de 
l'inverseur 1 ne sont pas les mdmes. 
Lorsque la sortie de cet inverseur se 
trouve d l'dtat bas, la diode D2, 
conductrice, court-circuite R2 et la 
partie du potentiomdtre comprise en- 
tre R2 et le curseur. La constante de 
temps est alors definie par Rl, et par 
l'autre partie du potentiomdtre. Au 
contraire, lorsque la sortie de l'inver- 
seur 1 se trouve d l'dtat haut, D2 se 
bloque, tandis que Dl conduit et 
court-circuite l'autre partie de la 
chalne resistive. On peut done modi¬ 
fier le rapport cyclique, par l'inter- 
mddiaire de P. 

Un autre circuit (figure 9) autorise 
un rdglage inddpendant de la lon¬ 
gueur de chacun des paliers, puis- 
que le courant ne traverse que Rl et 
Pi lorsque la sortie de l'inverseur 1 
se trouve d l'dtat haut, et uniquement 
R2 et P2 quand elle est d l'dtat bas. 


Utilisation en trigger de 
Schmitt . 

On sait qu'on peut rdaliser un trig¬ 
ger de Schmitt en associant deux 
portes inverseuses (des NAND par 
exemple), et en introduisant une 
reaction positive entre l'entrde et la 
sortie. C'est ainsi que, dans la fi¬ 
gure 10, les portes Nl et N2, avec les 
resistances Rl et R2, forment un trig¬ 
ger, ou l'entrde et la sortie basculent 
en phase. 

En ajoutant une troisidme porte 
N3, on dispose, sur la sortie de cette 
dernidre, d'un dtat bas, lorsque l'ex- 
trdmitd gauche de Rl est d l'dtat 
haut, et inversement. Ddsignons 
alors par ul et u2 les seuils du trig¬ 
ger. Lorsque la tension aux bornes 
de C est descendue au seuil infdrieur 
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ul, le trigger bascule, et la sortie de 
N3 passe d l'dtat haut. A cet instant, 
C commence d se charger d travers 
R3, et la difference de potentiel croit 
exponentiellement entre ses armatu¬ 
res. Dds quelle atteint le seuil supd- 
rieur u2, le trigger bascule d nou¬ 
veau, et la sortie de N3 passe d lfetat 
bas : C se ddcharge exponentielle¬ 
ment d travers R3, jusqu'au seuilul, 
qui marque le ddpart d'une nouvelle 
pdriode. 

Avec l'apparition de triggers en 
circuits infegres, comme le 4093, le 
montage se simplifie, ainsi que le 
montre la figure 11. Chaque trigger 
produisant lui-mdme l'inversion de 
phase ndcessaire, il suffit de lui ad- 
joindre une resistance R et un 
condensateur C, pour constituer un 
oscillateur astable. Les courbes de la 
figure 12 dtablissent la correspon- 
dance entre les variations de poten¬ 
tiel de l'entrde, et celles de la sortie. 


Commande de porte 
d’un oscillateur 

On peut parfois souhaiter, activer 
ou inhiber un multivibrateur, d l'aide 
d'un signal dlectrique prenant soit 
lfetat logique 1, soit lfetat logique 0. 
Differents cas sont possibles, selon la 
constitution de l'oscillateur. 

Prenons d'abord l'exemple de la 
figure 13, ou le premier inverseur 
met en jeu une porte NAND d deux 
entries. Celle-ci ne fonctionne en 
inverseuse, que si son entrde 1 est 
maintenue au niveau logique haut. 
Dans le cas contraire, sa sortie reste 
en permanence au niveau 1, et les 
oscillations cessent. 

Dans un circuit d trois inverseurs, 
tel celui de la figure 7, il suffit dune 
diode sur l'entrde du premier, pour 
disposer d'une commande de porte. 
L'oscillateur sera activd par un si¬ 
gnal haut, ou par un signal bas, se¬ 
lon l'orientation de cette diode (fi¬ 
gure 14). Ainsi, l'orientation Dl cor¬ 
respond d une activation par une 
tension basse, et inversement pour 
D2. 

La mdme technique est applicable 
dans le cas de l'emploi d'un trigger 
de Schmitt, comme le montre la fi¬ 
gure 15. 


Production de cr&neaux et de 
triangles . 

Dans aucun des circuits examines 
prdcddemment, la tension aux bor- 
nes du condensateur ne peut s'assi- 


Figure 12 


♦ E 
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miler & un signal triangulaire. En ef- 
fet, ou bien elle est constitute de por- 
tions d'exponentielles, d'ailleurs de 
faible amplitude, ou bien elle com- 
porte des transitions brutales entre 
les parties descendantes et les par¬ 
ties ascendantes. 

Le circuit de la figure 16, au 
contraire, dtlivre des triangles de 
forme trts acceptable, avec une 
amplitude dtpassant la moitit de la 
tension d alimentation. 11 pourrait ai¬ 
lment servir de point de dtpart 
pour la fabrication d'un gtntrateur 
de fonctions tconomiques, ou un 
conformateur transformerait les 
triangles en sinusoides. 

Les performances du montage 
tiennent d l'utilisation en rtgime li- 
ntaire de l'inverseur 3, qui travaille 
en inttgrateur. La constante de 
temps est fixte par Rt et par Ct. II est 
facile de rtgler la frequence en rem- 
plagant Rt par un potentiomttre, et 
en commutant difftrentes valeurs de 
Ct. 

Ces deux premiers inverseurs 
forment un trigger de Schmitt, grdce 
d la reaction positive introduce par 
Rl. On notera la presence du poten- 
tiomdtre P et de la resistance R3 : le 
rdglage de P permet d'obtenir des 
signaux parfaitement symdtriques, 
quels que soient les seuils de bascu- 
lement des differentes portes. 

Avec le circuit de la figure 16, 
nous avons relevd les oscillogram- 
mes de la figure 17. Pour ceux qui 
souhaiteraient l'exp^rimenter, voici 
les valeurs des divers composants 
(sauf Rt et Ct, rdglables) : Rl = 

22 kn ; R 2 = 15 kft ; R3 = 150 kH ; P 


= 4,7 kn. L'ensemble fonctionne 
pour des tensions d'alimentation 
comprises entre 5 et 15 volts. 


Oscillateur pilote par quartz . 

On peut stabiliser la frequence 
d'un multivibrateur a circuits 
C-MOS, en pilotant ses oscillations 
par un quartz. La figure 18 donne 
l'exemple d'un tel montage, extrd- 
mement simple, puisqu'il n'utilise 
qu'un seul des inverseurs d'un 4069. 

Le circuit 4007, double inverseur, 
se prdte dgalement trds bien d ce 
genre de realisation. Nous en don- 
nons un exemple d la figure 19, pour 
un quartz rdsonnant d 32,768 kHz 
(frequence permettant d'obtenir le 
hertz par 14 divisions successives 
par 2). L'oscillateur fonctionne avec 
une simple pile de 1,5 volts, et sa 
frequence ne varie pas de plus de 

2.6 ppm lorsque la tension passe de 

1.6 volt d 1,45 volt, avec une 
consommation de 2 d 3 fiA. 

R. RATEAU 


EXTRAIT D'UN JUGEMENT 

Du Tribunal Correctionnel d’ALES du 7 MARS 
1980, rendu 8 rencontre de : 

ROUSSEEUW Yvain 

G6rant de la Soci6t6 SAGA 

demeurant 8 Robiac Rochessadoule (Gard). 

ATTENDU que ROUSSEEUW Yvain est prgvenu 8 
Bess6ges courant 1976, 1977, 1978, en tout cas 
depuis temps non prescrit de : publicity men- 
songfcres, infraction d la legislation sur les prix, 
escroqueries, banqueroute simple, infraction d 
la loi sur les soci6t6s et emission de cheques 
sans provision. D6lits pr6vus et r6primes par les 
articles 44 de la loi du 27.12.73, 1 de la loi du 
1.08.1905, 33 de I’ordonnance 45-1483 du 30.6. 
1945, 39 de l ordonnance 45-1484 du 30.6.1945,5 
de I'arrete minist6riel du 2 septembre 1977, 65 et 
suivants du d6cret-loi du 30 octobre 1935 modi- 
fi6 par la loi du 3 janvier 1975, 131 al. 5 et 6 de la 
loi du 13 juillet 1967, 439-1 de la loi du 24 juillet 
1966, 402 et 405 du Code P6nal. 

LE TRIBUNAL. 

Declare le Pr6venu coupable des infractions 
qui lui sont reproch6es. 
en repression le condamne : 
a la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sur- 
sis et mise 8 repreuve 3 ans. 

Ordonne la publication du present jugement 
dans les journaux et publications suivants : 
« MIDI-LIBRE », « E L E C T R O N I Q U E- 

PRATIQUE *. « RADIO-PRATIQUE », « RADIO¬ 
PLANS ». et « LE HAUT-PARLEUR ». 

POUR EXTRAIT CONFORME 
Le secretaire Greffier. 


Figure 19: 



VNA/V' 


Figure 17 
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JK 17 EMETTEUR 



9 voies proportionnelles 
Ce petit emetteur, equipe de 2 circuits 
integres vous permettra de r£aliser la 
commande de 9 fonctions differentes 
simultanement eh mode proportionnel. 

(Ex: faire varier la vitesse, la direction 
etc.). Pilote par quartz, sa frequence est 
de 27,195 Mhz. 

Tension d’alimentation: 5-12 volts. 

Courant: 5 rnA sous 9 V. Puissance HF: 

50 mW. Ce kit est livr£ equipe de trois 
voies (2 en proportionnelles et 1 en tout 
ou rien). L’extension est prevue jusqu’a 
9 voies, on realise celle-ci tres 
simplement en rajoutant 6 potentiometres 
de 100 K ou alors 6 interrupteurs. Avec 
les interrupteurs, la commande sera en 
tout ou rien et avec des potentiometres 
celle-ci sera proportionnelle. 

La portae du JK 17 est d’environ 150 m. 

Ce kit convient done parfaitement pour 
la telecommande de voitures et de bateaux. 


JK 18 RECEPTEUR_ 

9 voies proportionnelles 
JK 18 est le complement indispensable 
du JK 17. II permet la reception et le 
decodage des signaux emis par 
I’emetteur. Ce r£cepteur permet la com¬ 
mande directe de modules de puissance 
JK 19 et de plusieurs JK servo. Tension 
d’alimentation : 4,5 a 9 V. 

Consommation: 15 mA. Frequence: 
27,195 mHz. Sensibility typique: 3 pV. 



JK 19 MODULE DE PUISSAN 

Ce module permet la commande propor¬ 
tionnelle de moteurs jusqu’a 5 amperes 
avec arret, marche, variation de vitesse 



et inversion du sens de rotation. II se 
connecte directement sur JK 18. Alime# 
tation module: 4,5 a 9 volts. Frequence 
des impulsions: 5000 a 15000 Hz. 
Alimentation moteur: 3,5 a 8 volts. 
Courant de commande moteur: 300 mA 
a 5 A. 

REMARQUE: I’alimentation du module 
pourra se faire par JK 18. L’alimentatiot 
de puissance (commande moteur) devn 
etre faite obligatoirement par une 
batterie separee. 


Josty Kit est en vente chez plus de 180 revendeurs specialises 


02100 SAINT-QUENTIN - 7. bid Henri-Martin - LOISIRS ELECTRONIQUES - PECHEUX 

03200 VICHY -16. place Jean-Epinat - EIREL 

06000 NICE -19. rue Tonduti de l Escarene - HIFI DIFFUSION 

06000 NICE - 30, rue Alberti - RADIO PRIX 

06600 NICE - 7. boulevard Saint-Roch - ELECTRONIQUE ASSISTANCE 
07200 AUBENAS - 7. rue des Cordeliers - AUDIO ELECTRONIQUE 
10000 TROYES - 5. rue Viardin - AU BELECTRONIC 
13000 MARSEILLE 8. rue d'ltalie - RADIO DISTRIBUTION ANSELME 
13000 MARSEILLE * 25. rue d’lsly - OM-ELECTRONIQUE 

13000 MARSEILLE - 55. rue de la R6publique - Ets BRICOL AZUR 

13001 MARSEILLE - 2. rue Chateauredon -EUROPE ELECTRONIQUE 

13100 AIX-EN-PROVENCE 4. rue Anatole-France - Ets ELECTRONIC SYSTEMES 

13200 ARLES -1 bis. rue Thomas-Edison - RADIO TV TREBON 

13300 SALON-DE-PROVENCE - 49. rue Auguste Moulin - Ets BRIC ELEC 

14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR Z.l. de la Sonfcre - LTMPULSION 

16000 ANGOULEME - 84. route de Royan - ELECTRONIC LABO 

16100 COGNAC 22. avenue de Royan - KITRONIC 

17300 ROCHEFORT -122. rue Pierre-Loti - Ets MAQUELEC 

18000 BOURGES - 8. rue E.-Vaillant - C.A.D. ELECTRONIQUE 

21000 DIJON - 2, rue Charles-de-Vergennes - H.B N. 

22300 LANNION 55. rue Tr6guier - Ets GUEGAN-ELECTRONIQUE SERVICE 
24000 PERIGUEUX 8. cours F6nelon -ELECTRONIC 24 
25000 BESANQON - 34-36. rue des Ar&nes - Ets REBOUL 
25700 VALENTIGNEY - 8. rue de I’Abattoir - Ets FUTURELEC 
26000 VALENCE - 3. rue Berthelot - Ets CI-COM 

26100 ROMANS 11. boulevard Montmartel - Ent. ELECTRICITE et ELECTRONIQUE 
26500 BOURG-LES-VALENCE - 22. quai Tannharon - E.C.A. ELECTRONIQUE 
27400 LOUVIER -10. place de la Poissonnerie - ELECTRONIQUE SERVICE 
29000 BREST 156, rue Jean-Jaur^s - RADIO SELL 
29200 BREST 1. rue Malakoff - H.B.N. 

29210 MORLAIX - Route de Lannion • Z A de la Boissene - LOISIRS SCIENTIFIQUES 

30000 NIMES - Passage Gu6rin -RADIOTELEC CINI 

30000 NIMES 9. rue de I'Horloge - LUMISPOT 

30100 ALES - 6bis. rue Florian - POINT SERVICE ELECTRONIQUE 

31000 TOULOUSE 26. route de Bayonne - Ets BRICODIS 

31000 TOULOUSE - 26. rue du Languedoc - Ets COMPTOIR DU LANGUEDOC 

31000 TOULOUSE 117. route d AIbi - SHUNT RADIO 

31000 TOULOUSE - 25. rue Gabriel P6ri - TOUTE LA RADIO 

33000 BORDEAUX 91. quai Bacalan • ELECTRONIC 33 


35100 RENNES - 3. rue des Trentes - RADIO ELECTRONIC RENNAISE 

35100 RENNES - 33. rue de Fougfcres - HBN 

35400 SAINT-MALO - 76. boulevard Rochebonne - Ets HOUTIN 

37000 TOURS -10. rue Nericault-Destouches - B G. ELECTRONIQUE 

37000 TOURS -12. rue Henri-Barbusse - TOURAINE RADIO COMPOSANTS 

38000 GRENOBLE -18. rue Bayard - ELECTRON BAYARD 

38160 SAINT-MARCELIN - 2. place des Carmes - Ets MONTAGNER 

38200 VIENNE -13. rue du College - VIDEO 13 

40100 DAX -177. avenue Saint-Vincent-de-Paul - SONOKIT 

42000 SAINT-ETIENNE - 29. rue Paul-Bert - RADIO SIM 

42300 ROANNE • 51. rue Pierre S6mard - STATION ELECTRONIQUE DU CENTRE 
42800 RIVE-DE-GIER - 60 bis. rue Jean-Jaurfes - ELECTRONIQUE SERVICE 
44000 NANTES - 65. quai de la Fosse - Ets LANGEARD KIT 44 
44100 NANTES - 87, quai de la Fosse - SILICONE VALLEE 

44600 SAINT-NAZAIRE - 19. rue Albert-Demun - Ets PERRIN ELECTRONIQUE SERW 
45000 ORLEANS - 37. Faubourg Saint-Vincent - L'ELECTRON 
45000 ORLEANS -152. rue de Bourgogne - R.L.C. 

50100 CHERBOURG 46. rue Franpois-la-Vieille - Ets AMBROISE 
51000 CHALONS-SUR-MARNE - 27. rue Jean-Jaures - H.B.N. 

51100 REIMS 1 - 46. avenue de Laon - H.B.N. 

51100 REIMS 14 -10. rue Gambetta - H.B.N. 

54000 NANCY -135. avenue du G6n6ral-Leclerc - TELE LABO 

54000 NANCY - 26. rue Saint-Nicolas - ECLAIRAGE MODERNE 

54000 NANCY - 53. rue Charles III - ELECTRONIQUE LOISIR 

54400 LONGWY - 66, rue de Metz - COMELEC 

55100 VERDUN - 1. avenue de Metz - Ets DUMANOIS 

56000 VANNES -25. rue du Lt-Col.-Maury - ELECTRONIQUE KIT 

57000 METZ 15a. rue du G6n6ral-Mangin - ELECTRONIC 2000 

57000 METZ - 15. rue Clovis - COMPOSANTS ET SYSTEMES ELECTRONIQUES 

57100 THIONVILLE 16. rue de I'Ancien-Hdpital - ELECTRONIC CENTER 

57150 CREUTZWALD - 62. rue de la Gare - F.H.R. 

57490 CARLING 76. rue de Creutzwald - MUSICSOUND 
57600 FORBACH - 35. rue Sainte-Croix - Ets TELE SERVICE 
57800 MERLEBACH -10. rue de Forbach - KIT SYSTEME 
58000 NEVERS 12. rue de Banlay - CORATEL 
59000 LILLE - 61. rue de Paris - H.B.N. 

59140 DUNKERQUE - Rue R. Lemaire - LOISIRS ELECTRONIQUE 

59500 DOUAI - Rue dEsquerchin - DIGITRONIC 

59810 FOURMIES - Rue Ninitte - SODIPREL 

59000 LILLE - 4. rue Colbert - Ets DECOCK 

59200 TOURCOING - 46. rue du Tilleul - Ets RENOV RADIO 

59200 TOURCOING - Rue de Tournai - Ets HIEN 

59800 LILLE -11. rue de la CI6 - SELECTRONIQUE 


33000 BORDEAUX - 6. rue Sullivan - M.G.D. ELECTRONIQUE 

33000 BORDEAUX - 29. place de la Victoire - AQUITAINE COMPOSANTS 

34000 MONTPELLIER - 9. rue Grand-Saint-Jean - S.N.D.E. 

34000 MONTPELLIER - 9. rue M6diterran6e - Ets KIT ACOUSTIC 


m r 


Importateurexclusif JOSTY KIT B* 
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la telecommande 


JK 20 ELECTRONIQUE POUR SERVO EXEMPLES DAPPLICATIONS: 



Associ6 a un potentiometre de 4,7 K 0, 
ce module permettra I’asservissement 
d’un moteur en position. 

JK 20 est equipe d’un circuit integre 
specialise et de 2 transistors de 
puissance. Alimentation: 3 a 6 volts. 
Courant de commande: 10 a 500 mA. 

JK SERVO 

C’est un servo moteur complet avec 
electronique integree. JK servo 
se connecte directement sur le 
recepteur JK 18 et permet la commande 
d’un gouvernail d’un bateau, 
de la direction d’une voiture, etc. 
Alimentation: 3 a 6 volts. Force de 
traction2,5 kg. Angle de rotation: 180°. 


Josty Kit est en vente chez plus de 180 revendeurs specialises 



62100 CALAIS • 21. rue Monseigneur-Pied-Fort -VF ELECTRONIC 
62300 LENS - 41. rue de la Gare - H.B.N. 

62420 BILLY-MONTIGNY * 183. rue Nationale - Ets LEMORT 

63100 CLERMONT-FERRAND • 20. avenue de la R6publique - ELECTRON SHOP 

63500 ISSOIRE • 95. rue Briourdes - ELECTRONIC ST REMY 

64000 PAU - Rue L6on-Blum - Ets LABAT ELECTRONIQUE 

64000 PAU - 75. rue Castenau • Ets RESO 

64100 BAYONNE • 3. rue Tour-de-Sault - ELECTRONIQUE ET LOISIRS 

64100 BAYONNE - Centre Commercial Polo Beyns - Ets AGUILAR 

66000 PERPIGNAN - 22. boulevard Henri-Poincare - Ets J. MOLINS ELECTRONIQUE 

66300 THUIR - 23 bis. boulevard KI6ber - Ets RENZINI ELECTRONIC 

67000 STRASBOURG 31. rue du Foss6-des-Treize - Ets SELFCO 

67000 STRASBOURG 3. quai Finkwiller - Ets ALSAKIT 

67000 STRASBOURG 13. place des Halles - H.B.N. 

68000 COLMAR 15. rue Saint-Gaidon - H.B.N. 

68100 MULHOUSE - 21. rue Pasteur - RADIO HENTZ 

68100 MULHOUSE - CENTRE EUROPE H.B.N 

69003 LYON - 66. rue Lafayette - TOUT POUR LA RADIO 

69003 LYON - 69. rue Servient - INTER ONDES 

69006 LYON -15. rue Bugeaud - Ets TABEY 

69009 LYON - 49. quai Pierre-Scize - LYON RADIO COMPOSANTS 

69100 VILLEURBANNE - 30. cours Emile Zola - ORMELEC 

69250 NEUVILLE - 8, rue Adrien-Ducros - Ets JUST 

69600 OULLINS 121. Grand-Rue * Ets CHUZEVILLE 

71170 CHAUFFAILLES - 5. avenue de la Gare - LOGIS HEUREUX 

72000 LE MANS -16. rue H Lecornu6 - H.B.N. 

73000 CHAMBERY 39. Place d'ltalie - R.D.S. 

73200 ALBERTVILLE - 4. place de I'Eglise - Ets COMALEC 
74000 ANNECY - 5. rue de Narvik - ELECTRO SERVICE 

75004 PARIS -11. rue des Archives • Service No 1 - B.H.V. RIVOLI 

75005 PARIS - 19. rue Ch.-Bernard - RADIO MJ 

75006 PARIS - 27 et 35. rue de I Abb6-Gr6goire - Ets GOUPILLON 

75009 PARIS - 9. rue de Budapest - ALBION OVER SEAS TRADING 

75010 PARIS - 5. rue de I Aqueduc - St6 NOUVELLE RADIO PRIM 
75010 PARIS - Boulevard des Filles-du-Calvaire * CIRQUE RADIO 
75010 PARIS - 36. boulevard Magenta - T P.E. MAGENTA 

75010 PARIS - 63. boulevard Magenta - Ets SELFCO MAGENTA 

75010 PARIS - 6. rue Saint-Quentin - SAINT-QUENTIN RADIO 

75011 PARIS -11. place de la Nation - MAGNETIC FRANCE 

75012 PARIS -136. boulevard Diderot -Ets CIBOT RADIO 
75012 PARIS -11. boulevard Diderot - LES CYCLADES 
75012 PARIS - 26. rue Traversiere - St6 TERAL 

75012 PARIS -131. boulevard Diderot - Ets RAM 


75013 PARIS -10. boulevard Arago - PENTASONIC 

75014 PARIS 174. boulevard de Montparnasse - COMPOKIT 

75015 PARIS 35. rue de la Croix-Nivert - JCS COMPOSANTS 

75015 PARIS - 6. rue Beaugrenelle - RADIO BEAUGRENELLE 

75016 PARIS - 5. rue Maurice-Bourdet - Ets PENTASONIC 

75017 PARIS -120. rue Legendre - Ets RADIO LORRAINE 
76000 ROUEN - 61. rue Ganterie - RADIO COMPTOIR 
76000 ROUEN - 49. rue Saint-Eloi - SELF 76 

76100 ROUEN - 61. rue Saint-Julien - HIFI SERVICE 
76200 DIEPPE - 9. rue Lemoine - ELECTRO DOM 
76600 LE HAVRE - 57. rue Louis-Brindeau - Ets GROSCAUX 
77000 MELUN - 22. avenue Thiers • GELEC 

77310 PRINGY-PONTHIERRY 23. avenue de Fontainebleau - Ets MAMAN 
78000 VERSAILLES - 36. avenue de Saint-Cloud - MISCE 
78150 LE CHESNAY - 3. rue du Colonel-de-Bange - EMEE 
80000 AMIENS -19. rue Gresset - H.B.N. 

81000 ALBI - 7. rue du Sel - LE MILLE PATTES 

81100 CASTRES - 26. boulevard de I Arsenal - Ets Gaches 

83100 TOULON - 8-10, rue de la Fraternit6 - TELE RADIO - M ARLAUD 

83500 LA SEYNE-SUR-MER - Rue Marius-Giran - L.S.T.V.P. 

84000 AVIGNON -11. place St Didier - CARREFOUR ELECTRONIC 
84000 AVIGNON - 29. rue St Etienne - KIT SELECTION 
87000 LIMOGES - 54. avenue Georges-Dumas - LIMTRONIC 
87000 LIMOGES • 12. rue Frangois-Chenieux - DISTRA-SHOP 
88100 GOLBEY 61. route d'Epinal - Ets TELE LABO 
88100 SAINT-DIE - 42. rue Thiers - MACH 3 
88100 RAON-L’ETAPE -16. rue Jules Ferry - Ets GIRARD 
88200 REMIREMONT - 38. rue du Gen^ral-de-Gaulle - Ets JACQUEL 
88700 RAMBERVILLERS - 39. rue Carnot - Ets BERNARD 
89000 AUXERRE -11. rue du Moulin-President - H BRUSSEL 
89100 SENS-MAILLOT - Galerie Marchande GEM - Ets SENS ELECTRONIQUE 
90000 BELFORT 10. rue d’Eyette - ELECTRON 
91230 MONTGERON - Avenue Charles-De-Gaulle 
Centre Commercial La Foret - ELECTRO KIT 
91390 MORSANG-SUR-ORGE - 45. boulevard de la Gribelette -C F L 
92240 MALAKOFF - 43. rue Victor-Hugo - Ets BERIC 
92300 LEVALLOIS - 38. rue Pierre-Bressolette - 
ELECTRONIQUE SYSTEME 

92600 ASNIERES - 200, avenue d Argenteuil - Ets ROCHE 
93170 BAGNOLET 210, rue Sadi Carnot - LTC 
93250 VILLEMONBLE - 51. rue de la Montagne Savart - FELLER 
94700 MAISON ALFORT -125. rue Jean Jaures - C.O M.P.E. 

MONACO - 3 bis. rue Raymond-Suffren - SADI - M. RICHARD 



Z.l. Strasbourg-Mundolsheim 67450 MUNDOLSHEIM 
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C.B 


Citizen Band: 3 e generation, ies PLL 


Devant un marche potentiel immense (plus de 30 millions de cibistes aux 
USA k ce jour) Ies constructeurs americains se sont ingenies a trouver une 
solution seduisante aussi bien pour I’acheteur que pour le producteur. C’est 
ainsi qu’un principe tr&s ancien, la boucle k verrouillage de phase (Phase 
Locked Loop ou PLL en anglais) est revenu d’actualite. Le synthetiseur k PLL a 
et§ retenu pour plusieurs raisons : suppression de la kyrielle de quartz 
necessaires k I’obtention des canaux (2 par canal, puis 14 pour 23 canaux), 
plus faible coOt k la production, commutations en courant continu de seuils 
logiques. Un effort immense, dont b6n6ficient maintenant d’autres produits 
que la CB, a 6t§ accompli et Ton voit depuis se g^neraliser I’emploi des PLL. 

Le cibiste y a gagne les affichages digitaux k 7 segments, generalement k LED, 
des TX §quip6s de 40 canaux tout §quipes, « cles en main » si Ton peut dire, 
compacts. 


R 



1C = comparateur. ou ampli OP un 741 par example, teur (aprds demultiplication). 

R = resistances de butde des potentiomdtres desti- M = moteur eiectrique a courant continu. 
n6es a pallier les seuils de conduction des transis¬ 
tors du circuit intdgre. 

PI = reference du comparateur. L'alimentation est double, avec prise au point 

P2 = potentiometre suiveur, couple d /’axe du mo- milieu pour le moteur. 


Quest-ce qu’un PLL ? 

La boucle 6 verrouillage de phase 
possdde une analogie simple, qui va 
nous permettre de comprendre le 
fonctionnement du PLL : le servomo- 
teur bien connu des modeiistes, 
comprenant un comparateur de ten¬ 
sion, un etage de puissance, et un 
diviseur programmable simple, 
constitue par un potentiometre cou¬ 
ple d l'axe du moteur asservi. Pour- 
quoi ce choix d'analogie ? Tout sim- 
plement parce qu'il nous permet de 
mettre en evidence le fonctionne¬ 
ment du comparateur (de phase 
dans le PLL), du VCO, et du diviseur 
programmable d'une fagon 
concrete. En exemple, nous prenons 
le schema type de la figure 1. 

Le montage termine, si nous le 
mettons sous tension, nous consta- 
tons que le moteur se met d tourner et 
se stabilise sur une position bien de- 
finie. Si nous comparons les tensions 
prdsentes sur les deux entrees du 
comparateur, nous constatons que 
les valeurs lues sont proches. Elies 
devraient etre egales, mais, en te¬ 
nant compte de la tension de dechet 
des transistors d'entree, nous consta¬ 
tons que la broche 2, entree non- 
inverseuse necessite une tension 
egale d celle de la reference (entree 
inverseuse) augmentee d'une ten¬ 
sion constante de 0,7 V. A chaque 
fois que nous aurons une tension de 
reference U sur le curseur de Pi, et 


une tension U + 0,7 V sur le curseur 
de P2, nous obtenons l'arret du mo¬ 
teur. Tournons le potentiometre qui 
fournit la tension de reference dans 
un sens ou dans l'autre, et nous 
constaterons que le moteur change 
de sens de rotation et s'arrete sur la 
position correspondante du poten¬ 
tiometre suiveur P2. En conclusion, 
si nous exceptons le dechet de 0,7 V 
et n'en tenons pas compte, la boucle 
constituee par le comparateur, le 
moteur et le potentiometre est ver- 
rouiliee d chaque fois qu'une tension 
egale est presente aux deux entrees 
du comparateur. 


Le PLL 

Nous voyons apparaitre dans le 
PLL des elements differents : le com¬ 
parateur de tension de l'exemple 
precedent devient un comparateur 
de phase, dont la fonction est de 
comparer des frequences, au lieu de 
tensions continues, nous trouvons un 
VCO (Voltage Controlled Oscilla¬ 
tor ) ou oscillateur controie par une 
tension, qui se substitue au moteur 
de l'exemple precedent, et le divi¬ 
seur de tension d resistance (poten¬ 
tiometre P2) devient un diviseur de 
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frequence. Le comportement est le 
meme que le servomoteur : la coin¬ 
cidence de deux signaux identiques 
sur les entries du comparateur de 
phase provoque le verrouillage de 
l'oscillateur VCO, et tout fecart, soit 
de la reference, soit de la frequence 
obtenue aprds division de l'oscilla- 
teur est compensd par le compara¬ 
teur. Nous prendrons un exemple 
courant avec un quartz type em¬ 
ploye enCB : 10,240 MHz, cfedetout 
PLL moderne figure 2. 

Dans l'exemple propose, nous 
trouvons un oscillateur sur 
10,240 MHz, suivi par un diviseur 
fixe par 1024, qui nous fournit une 
reference fixe de 10 kHz. La refe¬ 
rence de 10 kHz est ndcessaire pour 
l'obtention des pas de 10 kHz qui se- 
parent les canaux en CB. Le VCO 
doit rdsonner sur une plage de fre¬ 
quences superieure a celle utilisee. 
Si ce nest pas le cas, il decroche sur 
une partie en extremite de la bande 
desiree, le comparateur ne recevant 
pas la frequence necessaire d ver- 
rouiller le VCO. C'est la plage de 
capture du PLL, elle est definie par 
les frequences minimale et maxi¬ 
male du VCO. L'efement interessant 
du PLL au niveau de l'utilisateur est 
le diviseur programmable qui peut 



etre adresse par un commutateur 
code (cas des TX CB) ou un compteur 
soit binaire, soit decimal, et dans les 
cas extremes par des memoires d'in- 
terfagage. En effet, le nombre N, fac- 
teur de division est exprime en va- 
leurs logiques, done en bits. Gendra- 
lement le diviseur programmable est 
adresse par 6 bits qui couvrent les 40 
canaux desires, il reste done 23 au- 
tres pas qu'il est possible d'exploiter 
sur les PLL d codage binaire, comme 
sur le TS 340 de Sommer Kamp. Il 
nest pas possible, sinon malaise de 
faire de meme sur les PLL d codage 
BCD, qui sont gdndralement congus 
de fagon d dviter la manipulation en 
vue d'accroitre le nombre de ca¬ 
naux. Les nouveaux PLL sur les 22 


canaux de l'homologation qui nous 
est imposde, sont specialement 
congus dans ce sens et ne permettent 
gdndralement pas d'adjonction de 
canaux suppfementaires en agis- 
sant sur le codage du diviseur pro¬ 
grammable. Un des avantages de la 
programmation par circuits logiques 
est la possibilite de scanning lorsque 
Ton fait usage d'un compteur binaire 
ou BCD extdrieur, que Ton peut d'ail- 
leurs bloquer sur un canal occupd 
par une station ddclenchant le 
squelch. On obtient ainsi un disposi- 
tif de recherche automatique de sta¬ 
tions en QSO, voire une extension du 
nombre de canaux. 

B. B. 





Poste 

de soudure 
TCSCJI a 

temperature controlee 
et prise de terre antistatique 
fers : CTC 40 W 
ou XTC50W 
a thermocouple incorpore 



POUR FAIRE DES SOUDURES PRECISES ET RAPIDES 

ET PROTEGER VOS SEMICONDUCTEURS 
OPTEZ pour les ANTEX 


Support ST3 
Pour tous les fers ANTEX 





grande variete de pannes longue duree 


! AGENTS GENERACJX POUR LA FRANCE 

E TS V. KLIATCHKO 

6 bis. Rue Auguste Vitu - 75015 PARIS 
Tel.: 577.84.46 
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Apprenez la th6orie et la 
pratique, chez vous, avec du 
materiel ultra-moderne. 

Pionnier de la M^thode Progressive, 
I’lnstitut Electroradio vous 
offre des cours tr6s clairs, bien gradu^s, 
pleins de schemas et d’illustrations. 

II vous offre en plus tous les composants 
vous permettant de monter vous-meme 
vos propres appareils de mesure, et des 
materiels de quality qui restent ensuite 
votre propri6t6. 



Un vrai laboratoire chez vous, 
sur votre table de travail. 

L’6lectronique, la Hi-Fi, la tete, ca 
s’apprend avec un fer a souder’. C’est 
parce qu’ils combinent harmonieusement 
les lecons th^oriques et les travaux 
pratiques que les cours de Nnstitut 
Electroradio permettent des progr^s 
rapides, a votre rythme personnel. 

Et nos professeurs (tous ing6nieurs) 
sont la pour corriger votre travail, vous 
aider de leurs conseils. 


Parmi nos 7 formations 

par correspondence, choisissez 

celle qui r6pond a vos ambitions. 

Demandez notre documentation gratuite 
et vous recevrez notre brochure g6n6rale 
avec le plan d6taill6 du cours qui vous 
int6resse : 

• Electronique generate 

• Micro-^lectronique • Electro Technique 

• Hi-Fi, St6r6o, Sonorisation • Oscilloscope 

• TV noir et couleur • Informatique (logiciel) 

Sans aucune obligation, vous decouvrirez 
tous les appareils que vous monterez chez 
vous, grace a nos composants de type 
professionnel. Et vous pourrez 
commencer a songer aux carrieres 
passionnantes et bien payees qui sont 
pretes a vous accueillir demain! & 

§ 

insmilT ElECTRORRDIO 

(Enseignement prive par correspondance) 
26 rue Boileau, 75016 Paris 



Decidez de r^ussir votre carrifere! 

Pour recevoir notre documentation gratuite en couleurs remplissez soigneusement ce bon et renvoyez-le a I’lnstitut Electroradio. 


Nom 


Adresse 


Pr6nom 


Age 


Code postal 


Ville 


desire recevoir gratuitement et sans engagement le programme d&aille du cours qui m'interesse : 

Electronique generale Electrotechnique _j TV noir et couleur _ Micro-6lectronique Hi-Fi, stereo [I Oscilloscope O Informatique 
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qDIMH 

Eli 


SFERNICE 
P 11 vz 



Potentiometre rotatif de qualite 
a piste Cermet 





SFERNICE 

T7YA T7X 



Trimmers mono et multitours 
a piste Cermet 


33, rue de la Colonie 
75013 PAR IS 
580.10.21 

Documentation gratuite sur demande. 


ElEgN^ 

La pile BALTIMORE ne se jette pas. 
Elle se recharge pjiis-de1000fois. 



Auiourd'hui, grSce aux 
BALTIMORE, vous pou- 
vez acheter des piles et 
ne plus les ieter. Quand 
la pile BALTIMORE est 
usee, vous la rechargez 
plus de 1 000 fois. Ainsi, 
vous utilisez "dternelle- 
ment" les merries piles. 

Pour accomplir ce petit 
miracle, vous avez seu 
lement besoin d'ache- _ 

ter des piles BALTIMORE et le cliMflflmHfNHSHHta volts) que 
nous vous proposons. Ainsi, chaque pile aurera plus de 10 000 heures. 
Quelle fantastique 6conomie d'energie et durtout d'aiffent vous allez 
r^aliser grace & cette nouveaut6 ! 

De plus, les piles BALTIMORE sont d'une telle fiabilitl, que vous pouvez 
les mettre aans les mains d'un enfant sans risque. 

Pour que vous puissiez apprecier les Economies que cette nouveaut6 
repr^sente dans votre budget annuel de piles, Kortex Center vous offre 
aujourd'hui le chargeur et la gamme de piles rechargeables & des condi¬ 
tions trds avantageuses. Kortex s'engage en plus & vous ^changer une 
pile qui ne vous aonnerait pas satisfaction, et ce, pendant une p^riode 
de deux ans. Cette garantie s'applique egalement au chargeur (a condi¬ 
tion qu'il n'ait subi aucun d6montage ni erreur de branchement). 

Nemanquez pas cette merveilleuseoccasiond'utilisertousvosappareils 
a piles... sans vous miner. 

Korin Conior. 8. rut do Cotit. Ptm SAUL au Capital da 20 000 F R C Pant B 3187 71649 

bon'dTcommanBe 

d envoyer d KORTEX CENTER. 8. rue de Cotte. 75012 PARIS 

Offre garantie jusqu'au 20 9 1981 



Designation 


Format R 6 


Format R14 


Format R 20 


Chargeur universel 


Quantite 


Prix unitaire 


10,50 


24,00 


27,00 


75.00 


Chargeur + piles: total general 


Total 


Envo yez mot. sans aucuns fra/s de port, le chargeur et les piles que j at choisis. 

Je vous regie . 

C Au comptant F/o/nts a la commande (total general). 

lZ 95 F/omts a la commande, le so/de 10 /ours apres reception de la merchandise 

□ Contre remboursement 9.20 F de fraisj. 

Mode de reg/ement choisi . 

□ Cheque bancaire □ Mandat /ettre □ Virement C.C P 


M 

Mme • 
Mile 


** Prenom 


sicaaiufti 

P 0 w"*» m o*«»d« 1l*nt 
d w« 4 *t **<•«« 


Rue ou lieu dit 


Commune 

Code postal Localite du bureau de poste 



garantie 

DE 2 ANS 



\ ofli* 1 R font»*i It 14 fonnat r 6 
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ELECTRO • KIX V ^ AU SUD DE PAms 

Av AvAv AW A VULENEUVE ST GEORGES ET BRUNOV 


COMPOSANTS ET PRODUITS DE QUALITE 

ouveft riu mardi au vendredi da 9h30 A 1 2h30 et de 14h30 d 19h30 
le umedi da 9h30 h 1 2h30 et de 13h30 A 18h30 


CENTRE COMMERCIAL “LAFORET" 

r r | Q/IO ”7“7 OO Av. Charles de Gaulle 

,tL ' /.UU .91230 MONTGERON 


LEGENOE: • avec boitier s6rigraphie 
o d6conseill6 aux debutants 

JEUX DE LUMllRE 

Olfl 2. Stroboscope 40 |. Vitesse reglable 

OKI3. KH boitier pour 0K12 et DK14 

0K14. Stroboscope 150 j. Vitesse reglable 

DKS1. Stroboscope 300 j. Vitesse reglable 

0X17. AdapUteur micro pour modulateur 

OKI8. Modulateur 3 voies ♦ general 

OKI 9. Kit boitier pour 0K18 

0K20. Modulateur 4 voles ♦ general 

0K21.KH boitier pour DK20 

DK23. Modulateur ‘Micro' 3 voles ♦ general 

DK24. KH boitier pour 0K23 

0K25. Modulateur ‘Micro 9 4 voles ♦ general 

DK26. KH boitier pour 0K25 

DK27. CheoiHard 4 canaux vitesse reglable 

0K28. KH boitier pour OK27 

DK30. ChenMard 10 caoaex programmable 

0K62 Gradateur de Mmiere 

OKI 94. Stroboscope aiterne 2 1 40 J. 

OKI 92. Modutatsur cbe w W a rd 4 canaex vitesse reglable 


emission-aEception 


0X122. Recepteur VHF 26 I 200 MHz 

Super reaction (AL 9 V) avec ecouteur 
0X74. Ampfi OF 4.5 W pour 0K122 ou autre kit 
(AL 10120 V) 

0X74. Recepteur P040 a diodes 
0X81. Recepteur P0-60 a transistors 
AL 4.5V89V 

0X03 Preamp* antenne autoradw AL 9 8 12 V 
0X97. Ceuverttsseur 27 MHz P0 (AL 9 V) 

0X100. VF0 pour la bande des 27 MHz (AL: 9 V) 

0X101. Ricepteur OC 10 i 80 metres (AL: 9 V) 

0X105. Muu-recepteur M (AL.: 9 V) 

0X134. Ceuvertisseur 144 MHz FM (AL: 9 V) 

0X130. Recepteur 27 MHz a super reaction (AL : 9 V) 

0X140. Amp* Imeaire 144 MHz 40 W (AL : 12 V) O# 

0X152 Emetteur FM 144 MHz 2.5 W (AL 12 V) OM 
0X1 Si. Recepteer FM bande ‘Marine 9 avec HP 

F 135 a 170 MHz super heterodyne (AL : 12 a 13.5 V) O# 
0X181 AmpNflcateur d’antenne 144 MHz (AL.: 12115 V) 

0X103. Recepteur AM 9 Bande Aviation 9 avec HP 

F 110 a 130 MHz super heterodyne (AL.: 12 a 13.5 V) 09 
0X105. Recepteur AM “Bande Cbahrtiers 9 avec HP 

F 1.6 a 2.8 MHz super heterodyne (AL : 12 a 13.5 V) O# 
0X187. Recepteur AM “Bande 27 MHz 9 4 canaux avec HP 

Lnrra sans quartz super heterodyne (AL.: 12 a 13.5 V) 09 
0X177. Recepteur FM “Bande PeNce 9 avec HP 

F 68 a 88 MHz super heterodyne (AL.: 12 a 13,5 V) O# 
0X171. Recepteur AM “Rande ondes courtes 9 avec HP 
super heterodyne (AL. : 12 a 13.5 V) 09 
0X181. Oecodeur de i.LU. (AL.: 12 a 13.5 V) 

0X183. Emetteur 27 MHz AM livre sans quartz 
P:2Wa 12 V(AL: 12813.5V) 0« 

0X83. Emetteur FM experimental 

F 60 8 145 MHz (AL : 4.5 8 40 V) 

Antenne teiescopique pour DK82 ou 83 
0X82. Recepteur FM (pour 0KB3) F 80 8 110 MHZ 
(AL 9 812 V) super reaction 

0X58. Mampulateur eiectronique pour apprendre le morse 
(AL 12 V) 

0K31. Vox control (AL: 12 V) sortie sur relai 
JK04 Tuner FM F : 87 8 108 MHz (AL: 9 V) 

Super heterodyne • 

JK05 Recepteur 27 MHz avec quartz sortie 10 V 
Super heterodyne (AL 6 812 V) • 

JK06 Emetteur 27 MHz avec quartz 27.185 MHz 
P 25 mW (AL.: 9 8 12 V) # 

RADIO-COMMANDE 

0X03. Emetteur de radio-commande 27 MHz. 1 canal 
0X89. Recepteur de radio-commande 27 MHz. 1 canal 
sortie sur 1 relais (AL.: 12 V) 

0X43 Emetteur a ultra-sons (AL : 13,5 V) 

0X44. Recepteur a ultra-sons sortie sur relais (AL.: 9 V) 

0X85. Emetteur de radio-commande de 2 8 4 canaux 
sur 27 MHz (AL 9 V) 

0X174. Recepteur de radio-commande 4 canaux 

sur 27 MHz (AL.: 12) sortie sur 4 relais) O 
0X168 Emetteur a infrarouges (AL : 9 812 V) 

0X170. Ricepteur 8 mfrarouges (AL.: 12 V) sortie sur relais 

CONTORT-LOISIRS 

0M4 impkoM a li 2 posies iwc 2 HP (AL.: 9 V) 

0X34 Temporisateur eiectronique 20 s. 8 2,30 mm sortie sur relais 

(AL 12V) 

0X10. Ctiguotant eiectronique 8 vitesse reglable sortie sur relais 
(AL 12 V) 

0X11 Compte-pose photo sortie sur relais (AL 220 V) 

Ok 141 Chronometre digital de grande precision (AL : 4.5 V) 

0X33. Oiclencheur photo-electrique (AL 12 V) sortie sur relais 


120.00 

60,00 

160,00 

218,80 

70,00 

95.00 

55,00 

117,00 

60,00 

160.00 

55.00 

182,00 

60.00 

165,00 

69,00 

246.50 

59,80 

195,00 

225,00 


60.00 

48,00 

57,80 

38.20 
116,60 

93,10 

99,00 

57.80 
109,00 
125,00 
495,00 
255,00 

255,00 

125,00 

255,00 

255,00 

255,00 

255,00 

255,00 

125,00 

255,00 

40,00 

18,00 

51.80 

87.20 
88,50 

121,00 

128,20 

119,50 


63,70 

87,20 

82,80 

93,00 

116,60 

225,00 

125,00 

155,00 


116,60 

79,80 

66.50 
79,80 

195,00 

88.50 


0X52. Amplificateur de telephone avec capt et HP 

(AL :9813.5V) 82,80 

OKI 7. Horloge eiectronique heures/minutes/secondes 

6 afficheurs (AL.: 220) 244,00 

0K23. Antimoustique a ultra-sons (AL.: 4,5 8 9V) 87,20 

OK110. Oetncteur de metaux distance environ 15 cm 

(AL :4.5 V) avec HP 155.80 

0K64. Thermometre digital de 0° a 99 °C avec capteur 

(AL: 4.5 8 5 V) 191.10 

OKI 04. Thermostat eiectronique de 0 8 100 °C 

(AL.: 14 816 V) sortie sur triac 112,70 

OKI82. Repondeur telephonique (AL : 12 V) 225,00 

OKI85. Teibcommande par telephone permet de commander 

un appareil 8 distance (AL: 12 V) 225,00 

OKI 66. Carillons 9 ton* (Al . 6 V) avec HP 125,00 

OKI 95. Thermostat pour chauffage sola Ire sortie sur relais 

(AL: 12 V) 125,00 

OKI93. Minuterie longue duree de 5 mn 812 h sortie sur relais 

(AL.: 12 V) 155,00 

0K200. Commande d'asservissement de moteur pour panneaux 

sotaires ou autre instaNation (AL.: 12 V) sortie sur 2 relais 125,00 

OKI 86. Posembtre pour agrandisseur sortie sur relais (AL : 9 V) 155,00 

0K96. Passe-vues automatique pour diapositives sortie sur relais 

(AL.: 12 V) 93.10 

OK119. Oetecteur d’approche sortie sur relais (AL.: 12 V) 102.Q0 

OK116. Compte-pose pour photographies (AL : 220V) 

sortie sur relais 102,90 

OKI 0. 08 eiectronique a leds (AL.: 4.5 V) 57,80 

0K22. Labyrinths eiectronique (jeu d'adresse) (AL.: 4.5 V) 87,20 

OKI 6. Minuterie reglable 10 secondes a 5 minutes sortie sur triac 

(AL :220 V) 79,80 

OKI 5. Agaceur Mectro-acoustique (AL: 13.5 V) avec HP 122.50 

OKI 3. Oetecteur d’arrosage pour plantes (AL: 4.5 V) 38,20 

OKI 69. Alarms pour congMateur (Al 12 V) sortie sur HP 125,00 

OKI 56. Temporisateur digital de 0 a 40 mn (AL: 220 V) 

sortie sur relais 255,00 

0K52. Sifflet automatique pour trains eiectriques (AL.: 14 V) 

avec HP 73,50 

0K53. Sifflet a vapeur pour locomotives miniatures (AL.. 16 V) 

avec HP 122.50 

0K3. Touch control a circuit Integra (AL : 12 V) 

sortie sur relais 77,40 

0K5. Interrupteur ON/OFF 8 touch control sur secteur (AL.: 220 V) 

sortie sur triac 83.30 

JK10. Compte-pose photo sortie sur triac (AL.: 220 V) • 107.70 

JK08. Allumage automatique de tumibre P 400 W sortie sur triacs 

(AL. : 220 V) • 91.50 

ALARME 

0K48. Centrale multi-lonctions pour automobile sortie sur relais 

(AL : 12 V) 125.00 

OK77. Antivol pour moto sortie sur relais (AL.: 12 V) 125,00 

0K58. Sirene police americaine (AL.: 12 V) 65,00 

DK59. Chambre de compression pour DK58 82,00 

OKI 58. Anthrol pour auto par liaison radk) sortie sur relais et 

sortie antenne Portae environ 200 m (AL.: 12 V) 195,00 

OKI 40. Centrale antivol pour appartement (Al.: 13,5 V) 

sortie sur relais 345,00 

OKI 75. Transmetteur telephonique d alarme (AL.: 12 V) 225,00 

OKI 64. Anthrol d’auto pour phares suppl6menlaires (AL :12 V) 125,00 

OKI 60. Antivol temporise a ultra-sons (AL: 12 8 13.5 V) 255,00 

0K95. Serrure eiectronique code* avec temporisateur (AL : 12 V) 122,50 
OKI 90. VeiNeur sonore par telephone permet d‘8couter a distance 

par telephone (AL : 12 V) 225,00 

0K75. Antivol eiectronique avec alarme temporisbe (AL. :12 V) 93,10 
0X73. Anthrol eiectronique'simple avec alarme sonore 63,70 

AUTOMOBILE 

DK29. Cadenseur pour essuie-glaces (AL : 12 V) sortie sur relais 69,80 

DK56. Indicateur de charge pour batterie 12 V (AL.: 12 V) 62,50 

OKI 9. Avertisseur de dbpassement de vitesse programmable de 

60 8 120 km/h (AL :12 V) 146.00 

OK113. Compte tours eiectronique digital pour automobile de 

0 8 9 900 tr/mn (AL.: 6 ou 12 V) 191.10 

0K35. Oetecteur de verglas pour automobile (AL.: 12 V) 67,60 

DK80. Stroboscope auto moto (AL.: 12 V) 120,00 

0K90. Avertisseur sonore d’anomaHes de fonctionnement pour 

auto (AL: 12 V) avec HP 87,20 

0X68. Commande automatique de feux de position 6 ou 12 V 

(AL.: 6 ou 12 V) 68,70 

0X107. Commande automatique de charge pour chargeur de 

batterie (AL.: 6 ou 12 V) sortie sur triac 87,20 

UK875. Allumage eiectronique a decharge capacitive • 230,00 

MESURE 

0K79. AlintenUtion stabWsM 

5 V • 0,5 A avec transformateur 86,50 

DK75. Alimentation stabilisee 

9 V • 100 mA avec translormateur 66,80 

DK76. Alimentation stabilisee 

12 V * 0.3 A avec translormateur 92,50 

0K47. Alimentation de laboratoire 1A 

reglable de 3 8 24 V avec transfo 148,00 

0X45. Alimentation de laboratoire 2 A 

reglable de 3 8 24 V avec transfo 198,00 


0K47. Disjoncteur eiectronique 

reglable 50 mA a 1A (AL. :9 V) 93,10 

0X57. Tssteur de semi-conducteurs 

a led. (AL.: 4,5 V) sortie sur led 53,90 

OKI 27. Pont de mesure R/C de 10 

410M elll pf 810 f 136,20 

0X129. Traceur de courbes pour PNP et NPN 

(AL : 9 818 V) sortie'sur oscilloscope 191,10 

OKI 23. Gendrateur BF de 1 Hz a 400 KHz sinus, carre, triangle 

(AL.: 220 V) sorties 0 a 24 V. TTL5 Vet synchro 273,40 

0X86. Mini-frequencemetre digital de 0 8 1 MHz 

(AL.: 5 V) 244,00 

OKI 38. Signal tracer BF/HF sortie HP (AL : 9 V) 175,00 

0X145. Frequencembtre numerique de 0 8 250 MHz 

avec rack et accessoires (AL : 220 V) 09 985,00 

OKI 25. 6enerateur d’impulsions 

(AL: 220 V) F 0.015 Hz a 150 KHz en 6 gammes 244,00 

OKI 76. Base de temps de 1 Hz a 1 MHz (AL : 5 V) 195,00 

0K41. Unite de comptage decimal a 2 chiffres (AL 5 V) 1 22.50 

0K39. Convertisseur de tension entree 12 V 

sorties 4.5 - 6 - 7.5 ou 9 V. 300 mA 67,60 

0K40. Gendrateur de signaux carrds 

F: 1 KHz (AL.: 9 V) 38.20 

OKI4. Sonde Multivolmdtre BF (AL.: 9 V) entrees 10 et 100 mW 53,90 

MUSIQUE 

0K82. Mini-orgue eiectronique avec HP (AL.: 4.5 V 812 V) 63,70 

0KB8. Tremolo eiectronique (AL.: 15 8 25 V) 97,00 

OKI 2. Metronome eiectronique avec HP (AL.: 4.5 8 12 V) 57.80 

OKI 43. Generator cinq rythmes (AL.: 220 V) slow-rock, rumba. 

twist, fox. valse. sortie pour ampli 279,00 

BF-HI-FI 

0K99. Preamp* pour micro magnetique (AL 9 8 30 V) 36,20 

OKI 21. Preampli pour micro dynamique (AL.; 9 8 30 V) 39,00 

OK114 Indicateur de balance (AL : 9 V) 67,60 

OK 44. Oecodeur stereo FM (AL 9 812 V) 116,60 

0K7. Indicateur d'accord pour tuner FM (AL: 9 V) 63,70 

0K67. Correcteur de tonaRte mono (AL 9 8 30 V) 54.90 

DK68. Correcteur de tonadte stereo (AL 9 8 30 V) 98,80 

OKI 37. Preampli correcteur stereo (AL.: 15 8 30 V) 

4 entrees: Pu magn . Pu cer, tuner, magneto et monitoring 185,00 
0K76. Table de mixage stereo 2x4 entrees (AL : 9 8 30 V) 240,10 

0K49. Preampli mixeur mono 6 entrees (AL: 9 8 30 V) 

3 RIAA 3 mV et 3 xAux 300 mV 97,00 

OK50. Preampli stereo (AL 9 8 30 V) 53,90 

0K72. Decibeimetre 12 leds (AL : 12 V) 118,50 

0K72. Amplificateur 1,5 W eff 8 circuit integrA (AL 5 8 15 V) 

48,00 

DK74. Amplificateur BF de 4,5 W (AL : 10 8 20 V) 60,00 

0K32. Amplificateur BF de 30 W (AL 30 8 50 V) 185,00 

OKI42. Alimentation stabilisee 48 V 2 A (AL 220 V) 185,00 

OKI 28. Ampiificateur mono BF de 45 W eff (AL 48 8 60 V) 195,00 

OKI 50. Amplificateur BF mono 200 W (AL : 2 x 40 V 3 A) O 595,00 

DK39a. Alimentation 2x50 V pour 10 K150 avec transfo 280.00 

0K37. Amplificateur 125 W eff. sous 4 ohms (Module c8bl6 regie) 

(AL.: 2x40 V) 380.00 

0K38. Alimentation 2 x 40 V pour 1DK37 avec transfo. 220,00 

DK39. Alimentation 2 x40 V pour 2 DK37 avec transfo 280,00 


SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE 

Service express minimum d envoi 30 F 

1 - Reglement joint a la commande par cheque ou mandat-lettre 8 I ordre 

d Flectro-Krt. port et emballage jusqu i 2 kg 15 F de 2 a 5 kg 20 F au-deli 
tarif transporter ou SNCF 

2 - Reglement en contre remboursement 50' d arrhes 8 la commande. solde 

conlre remboursement ♦ port et Irais 

3 - A Partir de 600 F d achat. port et emballage gratuits 

4 - Pour 1000 F d achat, vous beneficiez de notre carte de f idAlite (nous consulter) 
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; □ Outillage et mesure : 5F en timbres 

□ Alarme :5F en timbres 

□ Kits : 7 F en timbres 

' □ Divers: 5F en timbres 

r □ Catalogue General (regroupant les rubriques ci-dessus): 

' 15 F - port 9 F 
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le specialiste du composant japonais 


MEFIEZ-VOUS DES EQUIVALENCES, DEPANNEZ AVEC LES COMPOSANTS D'ORIGINE. 


2 SA 490 
2 SA 493 
2 SA 495 
2 SA 496 
2 SA 509 
2 SA 561 
2 SA 562 
2 SA 564 
2SA 608 
2 SA 626 
2 SA 628 
2SA 634 
2 SA 642 
2 SA 661 
2 SA 671 
2 SA 578 
2 SA 683 
2 SA 684 
2 SA 695 
2 SA 697 
2SA 699 
2 SA 706 
2 SA 715 
2 SA 719 
2 SA 720 
2 SA 725 
2 SA 733 
2 SA 738 
2 SA 747 
2 SA 774 
2 SA 798 
2 SA 816 
2 SA 844 
2 SA 913 
* S3 54 
2 SB 175 
2 SB 324 
2 SB 405 
2 SB 407 
2 SB 435 
2 SB 474 
2 SB 481 
2 SB 500 


21,00 F 
3.00 F 
4.00 F 
11.00 F 
17.40 F 

5.60 F 

5.50 F 

6.60 F 

4.30 F 
54.00 F 

2.30 F 
14.00 F 
11.00 F 
24.00 F 
24.00 F 

1.00 F 
16,20 F 

10.80 F 

4.50 F 

4.70 F 
18.00 F 
30.10 F 
12.60 F 

7.50 F 

7.90 F 

3.90 F 

2.70 F 
11.90 F 

109 00 F 
16,00 F 
12.00 F 
12.00 F 
5.40 F 
22.00 F 
7.80 F 

11.80 F 

7.60 F 
10.30 F 
42.00 F 
21.00 F 
25.00 F 
20.70 F 
38.00 F 


2 SB 514 

19.80 F 

2 SC 735 

2.80 F 

2 SC 1175 

13.20 F 

2 SC 1969 

31.00 F 

AN 246 

80.00 F 

2 SB 523 

19.80 F 

2 SC 738 

4.00 F 

2 SC 1177 

93.00 F 

2 SC 1970 

39,00 F 

AN 247 

56.00 F 

2 SB 526 

10.30 F 

2 SC 741 

28,00 F 

2 SC 1209 

3.60 F 

2 SC 1978 

105.00 F 

AN 274 

37.80 F 

2 SB 527 

10.30 F 

2 SC 756 

16.50 F 

2 SC 1210 

3.60 F 

2 SC 2001 

5.20 F 

AN 277 

37.80 F 

2 SB 528 

10.30 F 

2 SC 763 

3.80 F 

2 SC 1211 

3.60 F 

2 SC 2023 

38.00 F 

AN 301 

56.00 F 

2 SB 529 

10.30 F 

2 SC 772 

18.00 F 

2 SC 1213 

6.30 F 

2 SC 2028 

8,80 F 

AN 302 

75.00 F 

2 SB 531 

47.00 F 

2 SC 773 

18.00 F 

2 SC 1226 

13,30 F 

2 SC 2078 

20.80 F 

AN 303 

94.00 F 

2 Sb 536 

18.00 F 

2 SC 774 

17.50 F 

2 SC 1239 

23.00 F 

2 SC 2086 

4.00 F 

AN 304 

75 OOF 

2 SB 542 

3.20 F 

2 SC 775 

26.00 F 

2 SC 1306 

17.00 F 

2 SC 2091 

13.00 F 

AN 305 

56.00 F 

2 SB 548 

12.50 F 

2 SC 776 

14.00 F 

2 SC 1307 

33.80 F 

2 SC 2092 

20.80 F 

AN 306 

147.00 F 

2 SB 555 

6.00 F 

2 SC 779 

45.00 F 

2 SC 1310 

5.40 F 

2 SC 2166 

20.80 F 

AN 307 

14 7,00 F 

2 SB 562 

9.60 F 

2 SC 780 

18.00 F 

2 SC 1312 

2.50 F 

2 SD 227 

8.00 F 

AN 313 

70.00 F 

2 SB 688 

44.00 F 

2 SC 781 

3.50 F 

2 SC 1318 

7.00 F 

2 SO 234 

15.00 F 

AN 315 

32,00 F 

2 SC 371 

5 80 F 

2 SC 784 

3.40 F 

2 SC 1364 

7.00 F 

2 SO 313 

14.40 F 

AN 316 

46.00 F 

2 SC 372 

2.70 F 

2 SC 785 

16.00 F 

2 SC 1383 

8.00 F 

2 SO 315 

22.00 F 

AN 318 

112.00 F 

2 SC 373 

3.50 F 

2 SC 789 

18.00 F 

2 SC 1384 

6.80 F 

2 SO 321 

90.00 F 

AN 326 

37.80 F 

2 SC 380 

2.50 F 

2 SC 815 

10.00 F 

2 SC 1398 

18.00 F 

2 SO 325 

12.00 F 

AN 327 

112.00 F 

2 SC 381 

7.00 F 

2 SC 828 

3.40 F 

2 SC 1402 

51.00 F 

2 SO 355 

4.50 F 

AN 328 

71.00 F 

2 SC 387 

18.00 F 

2 SC 829 

4.50 F 

2 SC 1419 

16.00 F 

2 SO 358 

9.00 F 

AN 331 

56.00 F 

2 SC 388 

18.00 F 

2 SC 839 

2.60 F 

2 SC 1449 

5.00 F 

2 SO 359 

P.OOF 

AN 362 

40 OOF 

2 SC 394 

2.80 F 

2 SC 871 

7.00 F 

2 SC 1475 

25.00 F 

2 SO 360 

9.50 F 

AN 374 

38,00 F 

2 SC 403 

12.00 F 

2 SC 900 

2.80 F 

2 SC 1478 

18.00 F 

2 SO 526 

16.00 F 

AN 610 

28.00 F 

2 SC 458 

4.40 F 

2 SC 930 

3.60 F 

2 SC 1567 

26.00 F 

2 SO 586 

49.00 F 

AN 612 

26.00 F 

2 SC 461 

4.40 F 

2 SC 945 

2.00 F 

2 SC 1576 

65.00 F 

2 SO 587 

49.00 F 

AN 902 

45.00 F 

2 SC 481 

46.00 F 

2 SC 959 

34.00 F 

2 SC 1626 

12.00 F 

2 SO 718 

49.00 F 

AN 5330 

89.00 F 

2 SC 485 

30.00 F 

2 SC 998 

4.50 F 

2 SC 1647 

24.00 F 

2 SK 19 

4.80 F 

AN 7145 

119,00 F 

2 SC 495 

6.60 F 

2 SC 1013 

8,00 F 

2 SC 1674 

3.40 F 

2 SK 30 

4.80 F 

AN 7150 

51.00 F 

2 SC 496 

6.60 F 

2 SC 1014 

5.60 F 

2 SC 1675 

2.20 F 

2 SK 33 

6.00 F 

BA 301 

8.00 F 

2 SC 510 

60.00 F 

2 SC 1017 

8.00 F 

2 SC 1678 

15.00 F 

2SK 34 

6.00 F 

BA 313 

28,00 F 

2 SC 515 

28.00 F 

2 SC 1018 

9.00 F 

2 SC 1687 

14,20 F 

2 SK 40 

9 00 F 

BA 329 

32.00 F 

2 SC 517 

40.00 F 

2 SC 1025 

34.00 F 

2 SC 1728 

14.20 F 

2 SK 49 

5 60 F 

BA 511 

26.00 F 

2 SC 535 

5.40 F 

2 SC 1047 

12.00 F 

2 SC 1730 

8.00 F 

2 SK 55 

8 30 F 

BA 518 

38 00 F 

2 SC 536 

3.00 F 

2 SC 1051 

40.00 F 

2 SC 1739 

15.00 F 

2 SK 68 

16.00 F 

BA 521 

24 00 F 

2 SC 538 

13.00 F 

2 SC 1061 

13,00 F 

2 SC 1760 

19.00 F 

3 SK 41 

25.00 F 

BA 532 

74.00 F 

2 SC 620 

2.50 F 

2 SC 1079 

60,00 F 

2 SC 1815 

4.50 F 

3 SK 45 

16,00 F 

BA 1310 

74.00 F 

2 SC 632 

14.00 F 

2 SC 1096 

5.00 F 

2 SC 1816 

42.00 F 

3 SK 51 

24.00 F 

HA 1137 

49.00 F 

2 SC 634 

14.00 F 

2 SC 1114 

79.00 F 

2 SC 1885 

16.00 F 

AN 103 

13.90 F 

HA 1138 

35 00 F 

2 SC 710 

2.50 F 

2 SC 1116 

12,00 F 

2 SC 1909 

18.00 F 

AN 203 

37.80 F 

HA 1149 

74 OOF 

2 SC 711 

2.50 F 

2 SC 1162 

13.00 F 

2 SC 1913 

18.00 F 

AN 214 

24.00 F 

HA 1151 

37 80 F 

2 SC 712 

2.50 F 

2 SC 1166 

14.00 F 

2 SC 1945 

48.50 F 

AN 217 

35.00 F 

HA 1156 

38.00 F 

2 SC 730 

29.00 F 

2 SC 1170 

81.00 F 

2 SC 1947 

53.00 F 

AN 239 

100.00 F 

HA 1196 

56.00 F 

2 SC 732 

5.60 F 

2 SC 1172 

89.00 F 

2 SC 1957 

10.00 F 

AN 240 

29.00 F 

HA 1197 

67.00 F 

2 SC 733 

4.80 F 

2 SC 1173 

13.30 F 

2 SC 1964 

18.00 F 

AN 245 

56.00 F 

HA 1201 

28.00 F 


SVPER 



HA 1202 
HA 1211 
HA 1306 
HA 1319 
HA 1322 
HA 1325 
HA 1329 
HA 1339 
HA 1342 
HA 1361 
HA 1366 
HA 1368 
HA 1370 
HA 1371 
HA 1372 
HA 1377 
HA 1388 
HA 1389 
HA 1406 
HA 1452 
HA 1457 
HA 11225 
LA 1111 
LA 1201 
LA 1230 
LA 1240 
LA 1364 
LA 3150 
LA 3155 
LA 3300 
LA 3301 
LA 3350 
LA 4030 
LA 4031 
LA 4032 
LA 4051 
LA 4100 
LA 4101 
LA 4102 
LA 4201 
LA 4220 
LA 4400 
LA 4420 


12.00 F 
35.00 F 
47.00 F 
56.00 F 
25.09 F 
37.80 F 
37.80 F 
29.00 F 
56.00 F 
56.00 F 
28 OOF 
47.00 F 
112.00 F 
47.00 F 
91.00 F 
91.00 F 
130.00 F 
54.00 F 
23.00 F 

37.80 F 
23.00 F 
66.00 F 
26.00 F 
28.00 F 
38.00 F 
44.00 F 
54.20 F 
19.00 F 
26.00 F 

44.80 F 
40.00 F 
29.00 F 
47.00 F 

44.40 F 
32.00 F 

33.60 F 

27.60 F 

36.40 F 
37,00 F 
42.00 F 
28.00 F 
32.00 F 
32.00 F 


Z.l. rue L6on Serpollet, B.P. 193 
89003 Auxerre. Tel. : (86) 42.27.69 
Vente par correspondence ou sur place. Minimum d’envoi: 30 F. Pay¬ 
ment comptant d la commande. Port gratuit £ partir de 100 F. Frais de port 
en dessous de 100 F : 20 F. Tout autre composant, nous consulter. Re¬ 
mise au professionnel. 


LA 4430 
LO 3001 
L0 3130 
M 51513 
M 51515 
M 5320 
M 58473 


35.00 F 
77.00 F 
63.00 F 
31.20 F 
37.00 F 
27.00 F 
77.00 F 


MB 3705 49.00 F 

MB 3712 38.00 F 

MB 3756 41.00 F 

MB 8719 126.00 F 

STK0039 100.00 F 
STK 0040 100.00 F 
STK 015 126.00 F 

STK 020 57.60 F 

STK 024 93.00 F 

STK 025 192.00 F 

STK 035 137.00 F 

STK 050 256.00 F 

STK 070 270.00 F 

STK 077 150.00 F 

STK 441 120,00 F 

TA 7045 33.60 F 


TA 7060 
TA 7061 
TA 7062 
TA 7063 
TA 7066 
TA 7070 
TA 7074 


17.60 F 
25 JO F 
24,90 F 
6.60 F 
10.40 F 
77.00 F 
49.00 F 


TA 7075 123.00 F 

TA 7076 98.00 F 

TA 7089 48.00 F 

TA 7102 102,00 F 

TA 7108 44.80 F 

quam C8 10 F p«*ce 
quwu PLL 27 F piece 


TA 7120 
TA 7122 
TA 7124 
TA 7129 
TA 7130 
TA 7136 
TA 7141 
TA 7146 
TA 7150 
TA 7159 
TA 7200 
TA 7201 
TA 7203 
TA 7204 
TA 7205 
TA 7208 
TA 7213 
TA 7214 
TA 7222 
TA 7310 
TA 7313 
UPC 566 
UPC 575 
UPC 577 
UPC 592 
UPC 1020 
UPC 1024 
UPC 1025 
UPC 1156 
UPO 858 
PLL 01a 
PLL 02a 
PLL 08 
MRF 475 
MRF 450/A 
MRF 454/A 


7,70 F 
17 80 F 
74.00 F 
17.85 F 
25.00 F 
25.00 F 
138.00 F 
98.00 F 
98.00 F 
42,00 F 
26.00 F 
28.00 F 
30.00 F 
22.00 F 
22.00 F 
52.00 F 
28,50 F 
71.80 F 
26.00 F 
18.00 F 
35.00 F 
5.60 F 
20.30 F 
9.00 F 
12.00 F 
75.00 F 
75.00 F 
28.00 F 
32.00 F 
111.00 F 
80.00 F 
88.00 F 
82,00 F 
45.00 F 
160.00 F 
350.00 F 


10.140 

23.640 

26 415 

28.100 

10.150 

25 595 

26.455 

28.250 

10.160 

25 795 

26.480 

28.400 


2S.900 

26 490 

28 500 

10 240 

25.995 

26 500 

28.650 

10.245 

26.000 

26 935 

28 800 

10.565 

26 055 

26.945 

28.95C 

10.575 

26 060 

26.955 

36.000 


26 090 

27.600 

36.010 

10.695 

26.100 

27.650 


14.960 

26.150 

27.700 


15.250 

26.200 

27.720 

38 000 

15.700 

26.260 

27.790 


23.540 

26.300 

27.850 


23.590 

26.375 

27.971 

39.200 

23.640 

26.400 

28 045 

39.570 
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Morsang-sur-Orge 
45, bd de la Gribelette 
Tel. : 015.30.21 

Ouvert: du lundi au samedi 
Dimanche de 10 h £ 12 h 30 


Ob Fb Lb 94 

Ivry-sur-Seine 

107, bd P.-V.-Coulurier 
Tel. : 672.32.68 

Ouvert: du lundi 14 h 30 
au samedi. Ferme dimanche 


Bienvenue dans nos deux magasins 

TOUT chez C.F.L. ' 

Rien d’impossible 


NEC - 2 SC 


ICL 7631 . 

39,00 

MM 2114. 

61,00 

496 . 

12,00 

ICL 7621 . 

28.00 

74 LS 244 . 

15,30 

2166. 

12,00 

SH 120 A. 

69,00 

74 LS 373 . 

.14,50 

1969 . 

28,00 

L 120. 

34,00 

74 LS 14 . 

9,50 

1307 . 

16,00 

XR 2206 . 

58,00 



1957 . 

14,90 

XR 2276 . 

24,50 

74 LS 


1909 . 

28.00 

CA 3140 . 

4,95 

00. 

3,80 

2314. 

18.00 

CA 3162 . 

45.00 

01. 

3,50 



CA 3130 . 

14,00 

02. 

3,50 

Cl 


CA 3028 . 

15,00 

04. 

2,95 

MB 3756. 

18.80 

CA 3160 . 

9,60 

05. 

.3,10 



SFC 2300 . 

24,00 

08. 

3,25 

MRF 


Bux 37. 

.62,00 

10. 

2,95 

454 . 

214,00 

MPSU 56. 

5,80 

86. 

5,30 

475 . 

29,00 

C. A. 3046. 

9,90 

90. 

6 10 

449 A. 

.123.00 

TIP 2955. 

.11.90 

113. 

5,10 

450 A. 

132.00 

BD 649 . 

.15,00 

139. 

8.90 



BD 650 . 

.17,00 

132. 

8,45 

Quartz 


8T 26. 

14,00 

138. 

8,85 

10240 . 

25,00 

8T 28. 

18.75 

165. 

16,00 

11250 . 

25,00 

8T 96 . 

.14,20 

156. 

13,30 

11258 . 

25,00 

8T 97. 

14,20 

164. 

.11,90 

Disponible la sOrie 


MM 2716. 

148,00 

247 . 

.11,60 

27.... et 26 (piece) 

12.00 



221. 

10,60 

SN 76477 . 

54.00 



251. 

.17,90 

ICM 7217. 

120.00 



258 . 

9,80 


Vente par correspondence: 
cheque 0 la commande + 15,00 F de port 


LIMKO 

Composants electroniques 
Kits 

Citizen Band 
Decametrique 
Maintenance 

10, rue Hoche, 91260 JUVISY 921.34.18 


Radio Plans - Electronique Loisirs N* 403 



























































































96 


KIT PACK 


LA QUALITE PROFESSIONNELLE A DES PRIX GRAND PUBLIC 

Circuit epoxy s6rigraphie, notice detaillee avec photo du kit 
Composants professionnels. Supports circuits integres, etc. 


mont^) 


NOUVEAUTES 

KP 36 Thermometre digital de 0a99 
135.CX)F sortie sur 2 afficheurs 13 mm 
pour la voiture ou la maison 

KP 37 Generateur 1Hz a 500 KHz 
J25 OOF Triangle Smus Carre, ideal 
pour !e labo ou le bricolage 


1 -Gradateurdelurmere . 35.OOF 

2 -Stroboscope60|oulesaveclampe.vitessereglable. 100.00F 

3 - Cheruiiard 4 canaux. sortie sur tnacs. vitesse r6glable. 

aiimentation220V.100.OOF 

4 -Modulateur3canaux .80.00F 

5 Moduiateur3canaux * inverse.regiagesurchaquecanal. 95.00F 

6 • Modutateur 3 canaux decienche par Micro, regiage sur chaque canal 

(fourmaveclemicro) . 100.00F 

7 -Booster 15Wefficacespourauto . 75.00F 

8 -Ciignotant2voies.sortiesurtriacs. 60.00F 

9 * Clap Control ou reiais a Memoire. un claquement de mam. 

laiumieres ailume.unautreelles'eteind . 75.00F 

10 -MmiTunerFMaVaricapavecampli.couvretoutelagammeFM 54.OOF 

11 - Horioge digitate, affiche heures. minutes, alarme par buzzer. 

aiimentation220V . 


19 -D6tecteurd‘approche 

20 




65.00 F 


-Pr6amplimicropourmodulateur.alimentation220V . 50.OOF 

21 - AmpliBF 2W. 35.00F 

22 -Iniecteurdesignai. 35.OOF 

23 - EmetteurFMexpenmental ....... 39.OOF 

24 -Oscillateur code Morse 35.00F 

25 - Voltmetredecontrolebatteriel2Va5leds. 39.00F 

26 -Compte-tour digital pour voiture . 100 .OOF 

27 -Carillon3tonsdeporte. 60.00F 

28 -Instrumentdemusique . 60.00F 


29 -Labyrmtheelectromque 


55.00 F 


95.00 F 

12 -Detecteurphcto-elect'ique.sortiesurrelais5A. 75.00F 

13 -Temporisateur.reglagede0a5mn,sortiesurrelais5A. 75.00F 

14 -lnterphonedeuxpostes.alimentation9V.sanslesHP. 45.OOF 

15 -Amptitetephoniqueaveccapteurethaut-parleur. 60.OOF 

16 - AmphlOW . . 49.00F 

17 - Amplistereo2x 10W. 90.00F 

18 -Sirenepolice25W-12V . 55.00F 


30 -Alimentationla12V-500mA.avecsontransfo . 80.00F 

31 - Bloc de comptage digital affichage 1 3 mm. compte les objets 

de0a99qui passentdovant la photoresistance.100.OOF 

32 - Temporisateur digital de 0 a 40 mn. affiche secondes et minutes 
commute un buzzer unefoisie temps ecouie.peut commander 

un reiais.. 1 00.00 F 

33 -Chemllard8voiesprogrammable.vitessereglable 

alimentation 220 V. 140.00 F 

34 - Generateur a 6 tons reglables personnalisent 1 appel en CB. 80.00 F 

35 - Recepteur CB superheterodyne a circuits integres permettant 

de capter les differents canaux CB en fonction du quartz utilise... . 120.00F 


DISPONIBLE CHEZ 


1 £t» 46 RUE DE LA REPUBLIOUE - B0URG EN BRESSE 
: DIFFUS ELEC 27-29 RUE DE GUISE - ST QUEMTI* 
e RADIO PR!* 30 RUE ALBERTI - NICE 
^ COS I F PERES 8 RLE AIRE DUTWI* - TOlRNON 
* ETS F0NQUERN1E 11 ESPUWOE DE LA CONCORDE - LAVELANET 
13 BPICa A7UR 55 RUE DE LA RFPUBL10UE - MARSEIU.E 
RADIO DISTRIBUTION ANSEL IE 8 RUE D'lTALIE - MARSEILLE 
0RICELEC 49 RUE AUGUSTE HOUTIN - SALON DE PROVENCE 
OEHIAUTE 22 RUE ABBE COUTURE - MIRAMAS 
!7 CtmOlRS ROOCLAIS 2 PUE DES FREPES PREOEOPS - LA ROOCLLE 
LOISIRS TECWICS 5 RUE DES aOUTIERS - LA ROCHELLE 
NUSJTIEOUE 38 COURS NATIONAL - SAINTES 
r CLAUCE TV 6 BOULEVARD DE SEVIG* - ST BRIEUC 
24 ELECTRONIC 24 8 FElf LON - PERIGUEU) 

2t PR1MTEIPS 80 RUE PIERRE JULIEN - WNTELIMFK 
2* DECIBEL 33 AVENLE DE lA GAPE - CONCAWCAl 

30 CINI RADIO TELEC PASSAGE GUERIN - NINES 
ETS ROUT 6 BIS RUE R.ORIAN - ALES 

31 LES COTETOIRS TOUIOUSAINS 8 RUE NAZARETH - TOULOUSE 

33 ELECTRON 17 RUE FOWAUOEGE - BOROEAUI 

34 S.N.D.E. 9 RUE DU GRAND ST JEAN - MONTPELLIER 
TOUTE L'ELECTRONIQUE 12 RUE CASTILHON - MONTPELLIER 

35 R.E.R. 30 RUE DES TRENTE - RE*€S 

38 VIDEO 13 13 RUE DU CaLEGE - VIEWC 
40 ELECTRO* 5 PLACE PANCAUT - MONT DE MttSM 
42 RADIO SIM 29 RUE PAUL BERT - ST ETIEHf 
RADIO SIM 6 RUE PIERRE DEPIERRE - ROA*€ 

44 SILICONE VALLEE 87 QUA I DE IA FOSSE - NANTES 

47 ELECTRONIC BOUTIC 25 RUE ARNAUO DAUBASSE - VILLEtCUVE SUR LOT 

49 B.G.H. 9 RiC PINEAU - CHOLET 

5C AWOISE 44 RUE FRANCOIS LA VIEILLE - CHERBOURG 

51 RADIO CHAMP AG* 29 RLE D'CRFEUIL - CHALONS SUR MAR* 

53 RADIO TELE LAVAL 1 RUE STE CAT*RINE - LAW. 

54 OXLEC 66 RUE DE METZ - L0NGMY BAS 
ELECTRONICS LOISIRS 66 RUE DU MONT DESERT - NWCY 
TELE LABO 135 AVENLE DU HAPECHAL LEflERC - IWC> 

V C.S.E. 15 RUE CLOVIS - *TZ 

TELE SERVICE 35 RUE STE CROIX - F0R9ACH 
ELECTRONIC CENTER 16 RUE DE I'ANCIEN HOPITAL - TMIONVlLLE 
5e CORATEL 12 RUE DU BA*AY - *\*R$ 

*9 DECOO 4 RUE COLBERT - LILLE 

OIGITPONIC 380 RUE D'ESOUFRCHIN - DOUAI 
62 BILLY ELECTRONIC 163 ROUTE NATIONALE - BILLY MONTIGNY 
69 CORANA 51 COURS VITTON - LYON 

ELECTRONIC SHOP 28 RUE A. ARNAUO - VILlEERANC* SUR SAC* 
OR*; EC 30 COURS EMILE ZOLA - VILLEURBAHC 

71 T.V. ECTRONIC 34 RUE BARBES - MONTCEAU LES MINES 

72 AUDIO ELECTRONICUF 106 RLE D'lTALIE - CHAMBEFY 
rONALEC 4 PLACE DE LA HAIR1E - ALBERTVILLE 

'4 FLECTION I CUE SERVICE PCRD€ DE LA RUE DE NflHICX - «*CC* 

~5 B.H.V. 11 RIJE GES APCHIVES - PARIS 4 
TRAL 26 RUE TRACERS IEPE - PARIS 12 
FANATRONIC 35 RUE DE LA CROII NIVERT - PARIS 15 
C40E3 26 BOULEVARD Dl l ARSENAL - CASTRES 
33 A6DIELEC A**|F HXttS - TOULON 
84 MT SELECTION 29 RUE ST ETIENNE - AVIGNON 

87 MSTRATR 12 RUE FRANCOIS OCNIEUX - LIMOGES 

88 TELE LABO *1 ROUTE 0 EPINAL - GOLBEV 
?9 <£& SERVICE 14 RUE RENAN - AUXERRE 

92 FANATRONIC 2 BOULEVARD DU SUD EST - NANTFRPE 
LEW l PLACE DE BELGIQLC - GARENNE COLOWES 
FOTELEC 134 AVENUE DU MAI LECLERC - ST DENIS DE LA REUNION 
SUISSE PHONICOH 4 AVENUE DE JOMINI - LAUSAN* 

TAHITI TELECTRONIOUE CENTRE VAIMA - PAPEETE 


REVENDEURS RECHERCHES SUR TOUTE LA FRANCE 


KP 

36 



_/ u 


WWWWl WWW 


C v “ V % 





N ACHETEZ PLUS 
SANS SAVOIR . 

Evitez 

les mauvaises surprises 
en ouvrant votre kit 

Recueill kit Pack la 15 
Recueil 2 kit Pack 16 a 33 

Tel: (56) 52.14.18 


A RETOURNER A ELECTROME 
17 rue Fondaudege 
33000 BORDEAUX 


| iJe desire recevoir: 

'Recueill : 18,00 F + 6 F (deport) 
!Recueil2- 18,00 F + 6 F (deport) 


KIT PACK N°D Prix [ F | -f15 F (port)._ 

jj Cocher la case correspondante 




NOM: _ 
ADRESSE: 


Radio Plans - Electronique Loislrs N* 403 
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TRANSISTORS 

2N 930A 

2.90 

2N 1711 

2.40 

2N 2219A 

2.00 

2N 2222A 

2.00 

2N 2369A 

2.70 

2N 2905A 

2.00 

2N 2907A 

1.90 

2N 3053 

3.80 

2N 3054 

5.90 

2N 3055H 

7.00 

2N 3055 

5. 80 

2N 3772 

21.00 

2M 3819 

3.40 

2N 4416A 

8.80 

BC 107C 

1.45 

DC 108C 

1.45 

BC 109B 

1.40 

BC 140 

3.45 

BC 148C 

1.30 

BC 179B 

2.30 

BC 307B 

1.10 

BC 309B 

1.10 

BC 558B 

1.20 

NJE 2955 

12.00 

MJE 3055 

11.00 

MJ 3001 

17.00 

MPSA 05 

3.50 

MPSA 06 

3.70 

MPF 102 

4.20 

3N 204 

10.00 

TIP 29 

5.00 

VN 46AF 

11.00 

VN 66AF 

12.00 

VN 88AF 

12.80 

VN 6 4GA 

75.00 

EMISSION 175 MHi 

2N 5589 5W 

55.00 

2N 5590 15W 

72.00 

2N 5591 ?5W 

110.00 

2N 6084 40W 

135.00 

2N 5641 5W 

55.00 

2N 5642 15W 

75.00 

2N 5643 SOW 

140.00 


TU H 

SN 7400 1.50 

SN 7401 1.50 

SN 7402 1.70 

SN 7403 1 . PD 

SN 7404 1.80 

SN 7408 2.00 

SN 7410 1.90 

SN 7411 2.00 

SN 7413 3.40 

SN 7420 1.S0 

SN 7427 3.50 

SN 7430 1.90 

SN 7447 7.00 

SN 7473 2.90 

SN 7474 2.90 

SN 7475 4.20 

SN 7476 2.90 

SN 7486 2.90 

SN 7489 35.00 
SN 7490 3.40 

SN 7492 S.20 

SN 7493 5.20 

SN 74121 3.50 
SN 74123 6.00 
SN 74154 12.50 
SN 74155 7.00 
SN 74160 9.70 
SN 74161 12.00 
SN 74162 11.50 
SN 74163 11.50 
SN 74164 11.50 
SN 74174 12.00 
SN 74175 11.50 
SN 74190 12.00 
SN 74191 12.00 
SN 74192 12.00 
SN 74193 12.00 
SN 74196 15.00 
SN 74247 - 


IS 

1.60 

2.10 

2.10 

2.10 

1.90 

2.30 

2.10 

2.30 

4.50 

2.10 

3.50 

2.10 

7.50 
4.00 
3. 70 
4.40 
4.00 
4.00 

5. 60 
5.60 
6.00 

8.50 

8.10 

9.00 

8. ID 
9.00 

9. 70 
13.00 
13.00 

7.50 

13.00 

12.50 
12.50 
12.50 
14.00 

9.00 


Gini. CR 033 22.00 

CR 200 21.50 

C ourortl CR 4 70 24.00 


DiODES 

IN 4001 0.80 
IN 4002 0.80 
IN 4004 0.80 
IN 4007 0.90 
IN 4148 0.40 


POUTS 

1A/200V 4.50 
3A/200V 12.00 
5A/200V 20.00 
10/100V 75.on 


VARICAPS 

BA 102 4.00 
BB 147 4.90 
BB 105G 4.20 


C MOS Seri* CD 

CO 40D0B 2.00 
CD 4001B 7.70 
CD 4002B 2.70 
CD 4007B 2.70 
CO 40080 7.80 
CD 401 IB 2.20 
CD 4012B 2.20 
CD 4013B 4.30 
CO 4015B 7.20 
CD 4016B 4.30 
CD 4017B 7.20 
CD 4070B 11.00 
CD 4073B 7.20 
CO 4024B 7.8n 
CD 4025B 2.70 
CO 4027B 5.60 
CO 4028D 7.00 
CD 4079B 9.50 
CO 4030B 5.30 
CD 404OB 8.00 
CO 4042B 7.50 
CD 4044B 9.00 
CD 4046B 15.00 
CD 4049B 6.80 
CD 4050B 6. 60 
CO 4051B 10.90 
CD 4052B 14.00 
CD 4066B 4.70 
CD 4069B 3.00 
CO 4070B 2.90 
CO 4071B 7.20 
CO 4077B 2.70 
CD 4073B 2.20 
CO 4081B 2.20 
CO 4093B 6.00 
CO 4510B 13.50 
CD 451 IB 17.50 
CD 452 60 12.00 
CD 4053B 11.50 


ZENERS 

2.4 A 75 V 
1 W 5t 

60 


-m 


li*£5- 

400V/8A 5.00 
400V/12A 8.50 
DIAC 32V 2.00 


B.P. 38 

77310 ST FARGEAU PONTH1ERRY 

De* Protesslonneb 
i voire service! 

KITS d* OUAUTE 
COMPOSANTS lerCHOIX 
ETdet PRIX I 

DEMANDEZ NOTRE 



REGULATEURS 

MI.M 305G 

10.50 

MLM 309K 

13.00 

MC 

1468L 

36.00 

MC 

1723CP2 

4.60 

MC 

7805CK 

13.00 

MC 

7805CT 

7.80 

MC 

78U8CK 

13.00 

MC 

7808CT 

7.80 

MC 

7812CK 

13.00 

MC 

7612CT 

7.80 

MC 

7824CK 

13.00 

MC 

7824CT 

7.80 

MC 

7905CK 

16.00 

NC 

7905CT 

9.90 

ML 

7908CK 

16.00 

MC 

7906CT 

9.90 

MC 

7912CK 

16.00 

MC 

7912CT 

9.90 

MC 

7924CK 

16.00 

MC 

7974CT 

9.90 


C MOS 



Compatible 

TTL 

SN 

74COO 

3.00 

SN 

74C02 

4.00 

SN 

74C04 

3.90 

SN 

7 4C08 

3.00 

SN 

7 4C20 

4.00 

SN 

74C30 

3.00 

SN 

7 4C 32 

6.00 

SN 

74C73 

6.90 

SN 

74C74 

5.50 

SN 

74C76 

7.50 

SN 

74C86 

6.00 

SN 

74C90 

8.00 

SN 

7 4C93 

8.00 

SN 

74C192 

22.00 


F1 ch*6 techniques de nos produits et consel 
Adresser vo* command©* A LEE BP 38 77310 St 
Condition* de ventes prix TIC. palement A 1 
Frals d© port Jusqu'A 1 kg«1?.00 Fr. Roml*e 


Is techniques gratults rAservAs A no* clients. 
FARGEAU PONTHIERRY 

a command© per CCP ou chAque hancalre. 
en quantl tA i25’»99 : 10\ au dessus : -15* 


LINEAIRES 

MC 1310P 

12 . m 

MC 1455P1 

4.60 

MC 1458CP1 

5.00 

MC 1458G 

8.00 

MC 1496P 

8.00 

MC 1590G 

55.00 

MC 1733CP 

11.00 

MC 1 741CP 1 

3.00 

MC 1747CP2 

6.00 

MC 3301P 

7.00 

MC 3380P 

10.00 

MO 8001 

25.00 

MO 8002 

28.50 

MD 8003 

33.50 

MLM 301AP1 

3.60 

MLM 307P1 

5.50 

LH 377N 

21.00 

LM 378N 

26.00 

IM 380N 

13.00 

LM 3 PI AN 

18.00 

LM 3 82N 

15.00 

LM 3B6N 

10.50 

LM 3B7N 

12.00 

LM 391N80 

13.50 

LM 555N 

4.50 

LM 565N 

14.80 

LM 1800N 

25.00 

LM 1877N 

32.00 

LM 2907N 

22.00 

LM 2917N 

27.00 

LM 3900N 

10.00 

SO 4 1P 

14.00 

SO 42P 

13.00 

UAA 170 

15.50 

UAA 170L 

16.00 

CA 302 8 

12.00 

CA 3080 

12.00 

CA 3086 

8.00 

CA 3045 

35.00 

CA 3130 

14.00 

CA 3189E 

36.00 

IL 081 

4.50 

TL 082 

7.00 

TL 084 

14.50 

TAA 611012 

17.50 

T BA 7 SOLA 

12.00 

TDA 2002 

16.00 

L1 20 

19.60 

BUZZERS 12V 

8.00 7.50/10 


mkroinformafique 


MC 6800P 
MC 6807P 
MC 8809P 
NC 682IP 
MC 684 OP 
MC 6844P 
MC 6845P 
MC 6875L 
MC 14411L 
MCM 270BC 
MM 68SOP 
NC 8I26AP 
MC BT95P 
MC 8T97P 
MCM 4116 
MM 2101 
MM 2102 4*0-1 
MM 7111 
MM 2112 

iF F 


KITS 


64.00 
97. On 
240.00 
38.00 
170.00 
275.00 
750.00 
110.00 
110.00 
74.00 
50.00 
18.00 
14.00 
14.00 
80.00 
75.50 
17.00 
25.00 
26.00 
<:bb.2u. 


inlerruptcurs 

PROFESS IONNF l. S MINIAT . 
SERIF VERTE 3 /V250V 
1 circuit 8.50 
7 clrcul ts 11.00 
3 circuits 19.00 


poussoirs 

PROF. C0N1AC1 TRAVAIL 
MOMCN T ANNE 

1 clrcu It 13.70 

2 clrcult* 17.10 

tell* 

HF. Sorties axiales 
ou radl©1 ns.1 - 2,7-4,7 
10-27-47-100 220 470 H 


_ 7-QU 

condensoteurs 

Aramlque 

4.7 pF A 4.7 nF 0.70 
5.6 nF A 0.1 T 0.90 
AJ us tables 
13/12-4/20-10/60 


t-EE 001 i VU-mAtre A Leds.Echell© log. 

16 Leds plates 63.00 

LEE 002 i Micro MF. Stabilisation quartz. 

PrAampll. micro. FM sur 100 MHz 
Autonomln 45 h. 152.00 
LEE 003 : Variateur-Gradateur 1 kW A 
circuit IntAgrA 66.00 
LEE 004 ; PsychAdAllque 3 voles A micro 
1ncorporA 125.00 

LEE QOS : Commutateur 4 voles osclllo. 

142.00 

LEE 006 : Horloge digital* 4 digit* 
avec boltlwr ©t alarme 

160.00 

LEE 007 : RAgulation d« tempAratur© A 
circuit IntAgrA 119.00 

LEE 008; Amp II UnAatr© C.B. 10 Watts 
74 0.00 

MontA et c»bl« 289.00 

LEE 009 t Amp 11 llnAalre C.B. 50 Watts 
398.00 

MontA et cAblA 149.00 

Tous nos kit* »ont rAallsAs avec 
de* compnsants prof©ss1onn©1s. 
(resistances A rouche. support 
vor rc Apo xy .,.) _ 

LEDS 

Rouges 5mm 1.20 1.00/10 3mm 1.70 1.00/10 
vert©* 5mm 1.50 1.30/10 3mm 1.50 1.40/10 
Jaune* 5mm’1.40 1.30/10 3mm 1.70 1.50/10 
Rectangulalre* plates Seoul.1.90 1.75/10 


RAslst. A couch© 1/4 ou 1/7 W 0.18 0.15/10 
AJustableo prof. CERMET pas 2.54 4.40 


i H 


l e c t r 


w onic 


VENTE PAR CORRESPONDANCE: 

- Paiement a la commande: ajouter 18 F 
pour frais. Franco au-dessus de 500 F. 

- Contre-Remboursement + 25,00 F 


11, RUE DE LA CLEF 
59800 LILLE 


Magasin de vente ouvert de 9 h 30 a 12 h 30 et 
de 14h a 19h, du mardi matin au samedi soir 
Le lundi apres-midi de 15h a 19h. 

Tel (20) 55.98.98 - Telex 820939F 


PROMOT ION-COMPOS ANTS 

2708 (EPROM).40,00 

2716 (EPROM).55,00 

2112 (IK RAM).24,00 

2114 (4K RAM).40,00 

4116 (16K RAM).35,00 

7805/7812/7815 .auchoix6,50 

7805 TO 3. 9 50 

7812 TO 3. 9 50 

SN 76477 N.35,00 

ICL 7106 (LCD)..120,00 

(valable jusqu au 15/07/81) 



PROMOTION SPECIALE 

(valable jusqu'au 15/07/81) 

MULTIMETRE CDA 650 
2000 Points 

PRIX DE 
LANCEMENT 

760,00 F T.T.C. 

(Documentation sur simple demande) 


UNE SOLUTION 
A TOUS VOS PROBLEMES 
DE COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES: 
NOTRE CATALOGUE 

IPARUTION: COURANTJUILLET81) 


Je desire recevoir le catalogue SELECTRONIC Ci-joint 7 F.en timbres 

NOM: . (en majuscules SVP) 

PRENOM:. 

N°..RUE: . 

VILLE:.. 

CODE POSTAL:. 


Radio Plans - Electroniqu® Loisirs N* 403 
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TRANSISTORS 


DIODES 

?’ ’25 226 

1.08 

1 n 400t a 


B* 127 - 227 

1.18 

IN 4007 

9.50 

DA 95 

0.60 

IN 4148 

0.20 

0»Pi2 

11.80 

200 V 3 A sortie W 

1.50 

LOR 03 

10.00 

200VI2A4vis 

3.00 

OOFK 

0.00 

200 V 20 A a w»s 

4.00 

iN 914 

0.30 



2V7139V 

11WUC9 terven ■.« « f 

2.00 4V7466V 

1.20 


75 V 4 200 V 

2.00 


PONTS DE DIODES 

' 4200V 

2.50 

5A 200V 

6.00 

3A 200V 

5.00 

10A 200V 

10.00 

4 A 200 V 

4.00 

25A 200V 

15.00 





- ■ j. 

~ 1 - 

Alhchaurt 7,02 nun 


TK. Ill 

1.00 

TIL 312 An com 

7.00 

Til 209 R .'3 

1.00 

TIL 313 Cato com 

7.00 

m*m 3 

1.20 

til 327 polarise 

0.00 

TH213J . 3 

1.30 

AHichewrs 12.7 mm 


TIL 220 R . 5 

1.00 

TIL 70t anode com 

1.00 

TIL222V .'5 

1.20 

TIL 702 Catto com 

9.10 

Til 223 J 5 

1.30 



TO 51.5 A 400 V 

5.00 | 

TO 220 7 A 600 V 

7.00 


|tM«iap- 


6 A 400 V iSOldS 

5,01 | 8 A non tsoNs 

4.00 


1=1 




ZJ 


DA 3 32 V 
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T.T.L. 1 

EXAS 

J 


'400 

1.11 

7451 

1.11 

7401 

1.11 

7453 

1.00 

*402 

1.11 

7454 

1.00 

403 

1.81 

7460 

M0 

7404 

2.15 

7470 

4.00 

7405 

2.15 

7472 

2.35 

7408 

4.50 

7473 

3.00 

*400 

2.15 

7474 

MS 

74» 

MS 

7475 

4.01 

7410 

1J0 

7476 

3.00 

7412 

1.00 

7483 

0.10 

7413 

3.45 

7485 

11,48 

7414 

7.18 

7486 

2.70 

7416 

3.85 

7490 

4.06 

7417 

3.16 

7491 

7.28 

74» 

1.18 

7492 

4.15 

*425 

MS 

7493 

4.05 

*427 

2.15 

7495 

5.20 

*430 

1.08 

7496 

1.35 

7432 

2 35 

74107 

4.05 

7437 

2.01 

74121 - 

3.45 

'430 

2.00 

74123 

7.20 

*440 

2.00 

74141 

6.05 

7442 

0.56 

74151 

0.20 

74*3 

0.56 

74154 

12.50 

7444 

1.55 

74175 

1.05 

7445 

11.11 

74190 

11.06 

7446 

11.36 

74192 

10.00 

7447 

1.45 

74193 

11.06 

*448 

11.90 

74194 

7.06 

7450 

1.00 

74195 

0.20 

S.G.S. ; 

TAA550 

2.00 

TAA661B 

9.00 

TAA6HA12 

9.00 

TBA 641611 

1.00 

'AA611B12 

9.00 

TBA6416X1 

11.99 

AA6HCX t 

11.00 

TBA 810 

19.09 

TAAS21 AX1 

13.00 

TBA BIOS 

• 00 


a TOULOUSE 


AC 125 

2.50 

BC 556 

1.10 

AC 126 

2.50 

BC 557 a 

O.M 

AC 127 

2.50 

BC 558 ab 

0.75 

AC ’28 

2.50 

BC 559 ab 

O.M 

AC 132 

2.50 

BO 135 

2.20 

AC 187 

2.50 

BO 136 

2 40 

AC 187/01 

3.00 

BO 137 

2 40 

AC 188 

2.50 

BO 138 

2.70 

AC18&01 

6.00 

BO 139 

3.M 

AC 187.188/01 

1.09 

80 140 

3.00 

A0 149 

0.00 

BF 115 

2.M 

A0 161 

500 

BF 167 ou 173* 

2.50 

AO 162 

5.00 

BF177oul78 

2.M 

AO 161/162 

9.09 

BF194 

1.00 

Af 121 

4.90 

Bf 195 

1.M 

AF 124 

3.99 

BF 196 

1.30 

AF 125 

3.09 

BF197 

1.M 

AF 126 

300 

BF 196 

1.30 

AF 127 

3.00 

BF 199 

1.M 

AS215 

12.09 

BF 200 

3.01 

BC 10'aoc 

1.50 

BF 233 

1.M 

BCiOBabc 

1.50 

BF 234 

1.M 

BC i09abc 

1.50 

BU126 

16.00 

BC 147 ab 

• 00 

BU 208/108 

18.00 

BC 148 abc 

0.75 

TIP 29 

3.M 

BC149 

0.95 

TIP 30 

4.50 

8057 

000 

TIP 31 

4.50 

BC 158 

0.75 

TIP 32 

4.0S 

BC159 

0.95 

TIP 33 

6.50 

9077 abc 

1.70 

TIP 34 

7.06 

BO 78 a 

1.00 

2 N 1613 

1.70 

BC I79ab 

2.00 

2 N 1711 

200 

BC 203 

1.00 

2N 1893 

1.70 

BC 204 

1.00 

2 N 2219 

1.70 

BC 205 

1.00 

2N2219A 

?M 

BC 206 

1.00 

2N 2222 

1.40 

BC207 

1.00 

2N2222A 

1.M 

BC 206 

1.00 

2N 2646UJT 

6 00 

8C327 

1.20 

2N2904 

1.70 

BC 328 

1.50 

2 N 2905 

1.70 

BC337 

M0 

2N 2905A 

2.M 

BC 336 

1.20 

2 N 2907 

1.40 

BCeo'ab 

0.05 

2N2907 A 

1.M 

BC aoe abc 

0.95 

2 N 3053 

2.M 

BC 409 at 

1.00 

2 N 3054 

6.00 

BC 546 a 

1 00 

2N3055RTC110W 

4.M 

BC 547 ao 

0.05 

2 N 3055 RCA 1 15 W 

6.00 

BCS46aoc 

0.00 

2 N 3055 Moti 15 W 

ON 

BC549bc 

0.95 

2 N 3819 Fet 

3.50 


4000 

2.50 

4024 

7.01 

4001 

2.50 

4025 

2.50 

4002 

2.80 

4027 

4.50 

4007 

2.50 

4033 

13.00 

4011 

2.50 

4047 

7.00 

4013 

3.50 

4049 

3.50 

4016 

3.00 

4050 

3.50 

4017 

7.50 

4072 

2.50 

4020 

1.00 

4511 

11.00 

4021 

7.50 

4518 

7.M 

4023 

2.50 

4528 

13.50 


Pour T05 4 aiietie 

1.00 

I carraMiM- 30W . 

9 00 

Pour TO 220 (tnac) 

3.M 

Grosse pwssance 115x38 

Pour TQ3 4 aiietie - percks 


37 W 1 x TQ3 

10.M 

carre 46 * 46-15 W 

5.M 

Pour2T03.115x76 

carre 65 * 65 24 W 

7.M 

1 55 W 

16.50 



CIR. INTE. C Mos 


SUPPORTS 


I 

O.M 


Asouder 

14 16 24 

1.M 1.00 1.70 


A Wrapper 

14 10 

4.50 5.00 


24 

7.50 


T 05 pouf Cl 


REGULATEURS DE TENSION 


PositiM 5 A 

5-8-12-15-10-24 V 7.0 


1 5A 

I 5-8-15-18-24 V 7.00 


RADIATEURS 


OUTILLAGES 


FERS A SOUOER 


UBPtCAl ION f RANQAISE 220 volts 


30 W. 220 V 

Ltwres awee panne et cordon 

32.00 1 panne 30 W 

4.50 

40 W 220 V 

34.00 

Panne 40 W 

5.N 

60 W 220V 

36 M 

panne 60W 

S.M 

Pistoiet 4 dessouder 220 v 


155.00 


- [ POMPtS A OESSOUOER ] ■ 


MkuL 18 cm 

Tout met* . t embout qraturt 
Mint L - 22 mm ♦ double piston 
daw-Super L ■ 37 mm 
■mbout Tetton 


05 00 
75 00 
9700 
1200 


-I SOUOORE 60 % 10' 10 


35.00 

65 00 


— |p*oomTs [Xyj - 


•omhe pour Netioye r les Contact! 

Type Mint 18.00 I Special THT 23.00 

Type Standard 25.00 Givrant 16.00 

Nenoy magnet 20.00 | Tresse a dessouder 11.00 

Gra*sse sifccone. ie tuPe 35 00 


-| PERCE USES I- 


Alimentafton 9 612 V Le coflret comprend 
a) 1 perceuse 
bl 3mandnns 

Cl 9 oubls pour percer meuler. decouper ou polir 
di coupieur de pees 

Lecottret 110.00 Mb support 45.00 

precision i 
Type P 5 

Vitesse max 16 500tr/mn Tension 12418V Pwss maxiOOW 
La perceuse 150.00 Le support 140.00 

Le transtormaieur-variateur 140.00 

• FORETS* 

Special Epoxy . 0.6.07 0 8. 0 9 1 1.1 12 1 3mm 
La piece_ 2.60 

- I tores de connexion | - 

MET DE REMISE 
66 051 M DEC 

Pouf rnon&ge sans soudure resistances condensateurs transis 
tors (bodes etc 

Mooeie 840 contacts pas de 2 54 

Montee 165 OOF EnX< 140 00 f 


EXCEPTIONAL - NET DE REMISE 


i TEXAS TO 5 PNP40 VI A 


tes 30 

JSSXL. 


MetaiCanarNle! Ill 11.88 1 

• ITT A£Y 19 Metal T018 Germamun UHF Diode Tunnel 

ies50 11,00 

• SESC0BB209Vancap ies50 10.00 

• SIEMENS BB105 lesSO 10.00 

• Transistors Germamum Metal drfierents numeros. tous rdfd 


fences ta pochette de 70 en 10 types 

SPRAGUE GHCO TO 92 NPN 30 V Genre BC 107 

18.M 


les 50 

10.00 

SPRAGUE F 9704 Genre BC 408 

les 50 

10.80 

SPRAGUE TP 108 - BC 108 

les 40 

10.M 

SPRAGUE BC 183 

les 40 

10.M 




MaM P rs iWF 

noyau rdglabie. embase 4 p*ots Les 5 pieces 5.00 

• Sell de chocs sur mandnn temte. perce au centre, pluveurs 

mooetes La pochette de 20 4.00 

• Pousse i r miniature : picots 2 54 mm. contact poussd 10 * 

10 mm. couieur noire LesiOp-eces 10.00 


rs i 


COMPTOIR du LANGUEDOC s.a. 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
26 a 30, rue du Languedoc 
31000 TOULOUSE 
S (61) 52.06.21 


COFFRETS 

SERIE ACIER 

1 

SERIE PLASTIOUE 


Capot laqoe lour L * h * 1 

RECTANGULAJRE 


BCl 60*118*89 

30.00 

PI 80 * 50 * 30 

10.00 

BC2 124*118*89 

40.00 

P? 105x 65 * 40 

1S.M 

BC3 164*118*89 

49 00 

P3 155 * 90 * 50 

24,M 

BC4 222* 118 * 89 

M.M 

P4 210* 125*70 

3S.M 

CHI 60*118*49 

25.00 

SERIE PUSTKMJE 


CH2 124 1 118*49 

31 .M 

PUPTTRE arts L * P 1 H x h 

CH3 164*118*49 

49.M 

362 160* 95*60*40 

24.M 

CH4 222 * 118 * 49 

M.M 

363 215*130*75*45 42.M 

SERIE ALUMINUM 


364 320*170*85*50 

75,M 

Capot laqoe noir mat 


Cottrets aftichage digitaui 


331 53*100 * 60 

29 00 

tagade paexi orange 


332 102* 100 * 60 

40.00 

0 12 120 * 90 * 50 

20.M 

333 153* 100 * 60 

50.M 

0 13 150*135*55 

24,M 

334 202*100 * 60 

M.M 

0 14 180*155 * 58 

34.M 

335 237* 100 * 60 

70.M 




SERIE ALU 


la- lb 

10.M 

3a-3b 

12.88 

2a 2b 

11.00 

4a-4b 

14.00 

CONDENSATEURS 

CERAMIQUES 


Styrohei 


Type disque ou ptaquette 

de22pfaiONf 

0.50 

deipf atONf 

0.30 

Chimiques MICRO-SIC 


MYLAR SIC SAFCO 

25V MV 

03V 

Moult turtles Radiates 

1 MF 

O.M 

250V 

400 V 

2 2 MF 

I.M 

INF 

0.45 

4.7 MF 

O.M 

2 2 Nf 

0.45 

10 MF O.M 

0.06 

3.3 NF 

0.45 

22 MF 0.M O.M 

0.70 

4.7 Nf 

0.45 

47 MF 0.08 0.70 

O.M 

5.6 Nf 

0.50 

100 MF O.M 1,08 

1.00 

6.8 NF 

0.50 

220 MF 1,10 1.30 

2J8 

8 2 Nf 

0.50 

470 MF 1.M 2.M 

4.M 

10 NF 8.45 

0.50 

1000 MF 3.50 4.M 

7.M 

15 Nf 0.45 


2200 MF 5.M 7.30 

10.M 

22 NF 0.45 

0.56 

4700 MF 0.M 12.M 

10.70 

33 NF 0.50 


1000 MF 80/ 100 V 

1.40 

47 NF 0.50 

0.75 

2200 Mf 80100 V 

17.M 

56 NF 0.05 


S4ne Me tension axiaui 


68 NF 0.85 


15 MF 500 V 

5.30 

01 MF 0.65 

O.M 

33MF 500V 

7.00 

0.15 MF O.M 


47 MF 350 V 

5.M 

0.22 MF O.M 

1.M 

47 MF 500 V 

0.10 

0.33 MF 1.29 

2.M 

100 MF 350 V 

9.40 

0.47 MF 1.M 

2.M 

T ANT ALE GOUTTE 


0 68 MF 2.20 


14 V 18 V 

25V 

1 MF 1,58 

4.10 

0.47 Mf — — 

1.20 

2 2 MF 4,11 


1 Mf — — 

1.00 

4.7MF. 100V 

5.00 

15 MF — — 

1.10 

10MF 63V 

S.M 

2 2 MF — 1.M 

1.20 



3 3 MF — g— 

1.30 

Sine WOO V service 

4 7 MF 1.11 1.20 

ISO 

10 NF 1.M 22 NF 

2.M 

10 MF 1.00 1.M 

2.30 

47 Nf 2.50 0 1 MF 

S.M 

22 MF 1,50 2.50 


0 22 MF 4.00 0 47 M> 6.00 

Cond Ajustabies 


0 75 Mf 0.50 1 MF 


3 Pf 1.M 6 Pf 

1.50 


12.50 | 

12 Pf 140 20PF 

2.20 



40 Pf 1.58 60 Pf 

2.70 

Ctumiqucs non Polante 30 V 


1 MF 

1.20 I 

I 2.2 Mf 

I.M 

4 7 MF 

1.30 

10 MF 

1.30 

22 MF 

1.20 I 

47 MF 

2 00 

FICHES ET PRISES 

Socle mp 

O.M 

Pro< temelie2.5 

I.M 

Socle DIN 3 broch 

1J1 

Pro< 1emelle3 5 

I.M 

Socle OIN 4 broch 

1.30 

Pnx temeiie6 35 

1.50 

Socle OIN 5 broch 

1.30 

Proi temehesier 

2.M 

Socle DIN 6 broch 

1.48 

Socle 2.5 mm 

I.M 

Socle DIN 7 broch 

1.50 

Socle 3 5 mm 

1.M 

Socle DIN 8 broch 

1.70 

Sode 6 35 mono 

1.50 

Mile HP 

1.M 

Sode 6 35 sldrio 

2.00 

Mate 3 broches 

1.M 

Fiche RCA mile 


Mate 4 broches 

1.M 

rouge ou now 

1.00 

MiieSbroches 

2.M 

Double 4 mm isotoe 


Mile 6 tKoches 

2.50 

6 couleurs 

0.70 

Mite 7 broches 

2.M 

Fchemile4mm iwis 


Mile 8 broches 

2.M 

6 couleurs 

I.M 

Femehe HP 

1.00 

Fiche mile FM 

2.M 

Femette 3 broches 

1.M 

Fiche mile AM 

2.00 

Femehe 4 broches 

2.20 

Ftohetdie 

1.50 

Femehe 5 broches 

2.M 

Douihe 15 A isoide 


Femehe 6 broches 

2.50 

rouge ou none 

2.M 

Femehe 7 broches 

2.50 

Douihe 25 A isoNe 


Femehe 8 broches 

2.M 

rouge ou noire 

4.M 

Pmce croco. a w»s 

O.M 

Potnie de touche 


Pmce croco isotoe 

1.M 

rouge ou noire 

S.M 

Jack mile 2.5 mm 

1.M 

Grip W rouge ou 


Jack mile 3.5 mm 

1.M 

noir 

13.M 

Jack mile 6.35 mono 1.58 

Grip til miniature 

MO 

Jack mile 6 35 stt 

2.N| 



Prise secteor mile 

1.NI 

I Prise secteur lem 

I.M 

T rwplite 

3.M 1 

| Sode secteu mNe 

4.M 

FILSET CABLES 


Rigide 5/10. les 25 m 5.50 

Rigide 6/10. les 25 m 7.00 

Rigide 7/10 les 25 m 0.20 

Rigide 8/10 les 25 m 11.08 

Souple 0.2mm' 25m 1,00 

Souple 0 4 mm' 25 m 10.78 

Souple 0 6 mm' 25 m 16.60 

— | FIE TORSADE SOUPLE \ - 


2 cone 0 2 mm'lem 
3cond 0.2 mm'lem 
4cond 0 2 mm'lem 
5cond 0.2 mm'lem 
6cond 0? mm'lem 


0.00 

0.90 

1.20 

1.50 

1.00 


1 cond 0 2 mm'urn 

1 cond 0.4 mm' ie m 

2 cond 0,2 mm'lem 

3 cond 0.2 mm' ie m 

4 cond 0 2 mm'lem 


1.35 

2.10 

2.30 

3.50 

4.25 


Fiien nappe ll cono 
ptosieurs cool lem 
Extra souple pour 
mesure rouge ou 
noirlem 

Ruban30011 lem 


RESISTANCES 


1/4W5%1UI10!1 
101702 2 Mil 

1/2W5M tiaiott 

10110 10M1I 
1 W 10 ti 110 Mil 
?W 10110 10 Ml i 


3 W. 0.1 83.3 Ml 
SW t ll 08.2hil 
10W. 1 110 18 Ml 


2.81 

3.01 

4.08 


RESISTANCES 1 %, 0.50 

Nous indHjuer. les vaieurs ods«rees nous *ous prdoserons nos 
dispomtxlites 


POTENTIOMETRES 


Afusubles par 2.54 mm pour C impnme 
verttcau* et homonuu* 

vaieur de iOOti42.2Mti i.M 

T ype simple rotahf axe 6 mm 

Modeie imeaire de 100 ll0 i Mu 2,50 

Mode<eiogde4 7kti4t Mu 3.30 

Type double t seui axe 

Hneaire2x4.7ha2*1Mti 0.00 

log2x47K12*1Ml! 0.00 

Type a gtissNre pour Cl deplacement du curseur 60 mm 

Mono Imeaire de 4 7 X a 1 Mu 0 00 

Mono tog de 4 7 K 4 1 Mu 9 00 

Stereo Imeaire de 4 7X4 1 Mil 10.50 

Stereo tog de 4.7 X 4 i Mu 12 50 

Eotenttometreavec inter axe 6 mm 

togvaieurde4 7kil4i Mu 4 00 

Potentiometre 10 trs Beckmann pas 2 54 mm 

vateur 1001141 Mti laptoce 6.00 


Alumassitserragevis iCatotteaiu. 10 

20 et 25 mm 5.00 | 15.22.27 m 3.50 

Bouton pour potentiometre a ghsstore 1 .50 


FUSIBLES EN VERRE 


Verre 5 x 20 rapxJe 
verre 5x20 lem 
verre 6.3 x 32 raptoe 
Verre 6.3x32 lent 
Support pour circud 
impnme 5 * 20 


2.00 


Support panneau pour 
tusibte5i20 
Support panneau pour 
iustote 6.3 x 32 4.50 


2.50 


110/220 V 


INTERS A LEVIER 


per (age 12 mm 
3 A 250 V 
inter simple 
lowers s*np*e 
lowers double 

6A 250V 
inter simple 


2.40 

2,00 

3.50 

369 

4.60 

100 


Muuature 3 A 250 V 
. per gage 6.35 mm 
I nvefS unipol 
towers bpa 
towers tnpot 
tow tetrapoi 
Poussoir miniature 
Contact pousse 
Contact repos 


6.00 

0.M 


6.00 

600 


toverseuf a poussou type PROCOCQ . 127 
■ apiece 



COMMUTATEURS 


4 arc 3 pos 

ntallfi 

O.M |?circ 6 pos 

• 00 

3 arc 4 pos 

O.M 1 1 ore 12 pos 

8 00 


VOYANTS 

1 


Rouge vert, bleu ou orange, aw ampoule rood 
ou carre pergage 10 2 mm 
220VneonsurMs 0.00 I l2V003Acosses 7.00 

6 V 0 03 A cosses 7.00 I 24 V 0 03 A cosses 7.00 

Lampouleseuieten6v 12V ou24Vi 1.50 


\CONNECTEURSt 

VISSERIE 


Contact lyreeniailon 


Vis 3* tO *e 100 

5.20 

encartabie pas 3.96 mm 


Vis 3* 15. ie too 

5.70 

6 con tads 

2.20 

Vis 3* 20. *e 100 

• 20 

10 contacts 

2.M 

Ecrous3mm lelOO 

5.M 

15 contacts 

3.50 

Vis 4 1 10 le 100 

9.70 

18 contacts 

4.70 

Vis4* 15. lelOO 

12.00 

Enfichabl pas 5.08 mm 


•Ecrous4mm lelOO 

5.50 

wendumiie • femeiie 


Cosseisouder 


5 contacts 

2.20 

3mm lelOO 

1.58 

7 contacts 

2.50 

4 mm. ie 100 

14# 

9 contacts 

3.10 

6 mm . ie 100 

2.58 

11 contacts 

3.40 

Cosseisertir 
simple ie 100 

1.58 



VU-METRE 

double lelOO 

Picot pour Cl 
ies300ptoces 

I.M 

Sensto«iiie200<iA 


7.M 

Decoupe rectangular 


Racoord pour pcot 


45 ■ 15mm tes2 

10 F 

ct-dessus its 50 

5.M 


HAUT-PARLEURS 


En stock elan demonstration 
Touts la gamma AUDAX PHILIPS SIARE 
Nos Prix ? Moms dwrt q« •illeurs t 

Aacheter surplace 

Boomer 50 watts. 8 ohms. 28 cm. trds gros aimant 130.00 

Medium. 50 watts. 0 ohms. 12 cm. gros atmaal. 50.00 

Tweeter 4 dAma. I ohms. 0 cm. gros aimanl 50.00 


HAMEG - CENTRA0 - METRIX 

Ctkx* et consais par tecniucten hautement Quahhd 
Nospnx4d«suf place 

- CentraO 819 352.00 

- POM 35 299.00 

OUVERT TOUS LES JOURS 

isaut le dimanchei 
de9h412hetde t4i»a I 9 h 
Le samedi de 8 h 4 12 h et de 14 h 4 18 h 


Radio Plans - Electromque Loisirs N* 403 
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a TOULOUSE 


CIRCUITS IMPRIMES 
& PRODUITS 


Plaque verre epoxy '6 10 35 microns 
i face i5x 10 
i face 15x20 

1 face 200 x aoo 

2 *aces 15 x 10 

Plaques oesensoxsees pos-tives 
T ype 3 ■ P 200 » 300 
Type epoxy 200 x 300 
BRAD* pastilles to cane oe H2 

to «• 1 91 mm 2 36 mm 2 54 mm 

3 18 mm 3 96mm La cane 
RuCans to nxAaeu M 16 metres 

Larger daponcue 0 79 mm 11 mm 

1 27 mm 1 57 mm Lt rouleau 

2 03 mm 2 54 mm Le rouleau 
Feutrts 

Pour tracer its circuits i noe» 

Mooe e pro avec reserve* et valve 
Etamage B*oon pour eiamage a frotJ 
Verrvs pour proteger Its circuits 
ia DomPt 

PhoiosensOte povtrv 20 ia bombe 
Resrne photosensibte postev ■ reveiateur 
Gomme abrasive pour nettoyer ie circuit 
PercNorure en poudre pour 1 Mre 


4.00 F 
6.50 F 
9.00 F 
5.00 F 

40.00 F 
50.00 F 


12.50 F 
14.00 F 

•.OOF 
19.00 F 
42.00 F 

13.00 F 
24.00 F 
55.00 F 
9 JO F 
12.00 F 


CASSETTES 


FMFI LOW NOISE VtSSCES 

Emballage mdividuei piastique 


C 60 

3.30 F 

C 120 

8.00 F 

C 90 

4.00 F 

Oenetloyage 

5.00 F 

C 90 Pro 

7.50 F 

C 90 Cobelt 

11,00 F 


CHROME CR 02 


C 60 

8.00 F 

C 90 

10.00 F 



COMPTOIR du LANGUEDOC s.a. 
COMPOSANTS ELECTRONtQUES 
26 i 30, rue du Languedoc 
31000 TOULOUSE 

9(61)52 06.21 


SUPER-AFFAIRES 


10.00 F 
12.00 F 
12.00 F 


• LED rouge, 3 mm ou 5 mm Las 10 pieces 7 JO F 

• LEDverte. 3 mm. LeslO a oof 

umjc ' l ajof 

• Transistor 2 N 3055 ■ Semetle dpaisse 100 V. 6 A 

le* 4 pieces 20JO F Lts 10 pieces 35,00 F 

• Cond Type Pro C 21 

1 MF 250 V, tes 10 pieces 
1.5 MF 400 Vies 10 paces 
2.2 MF 250 V les 10 paces 

• Alficbeur TEXAS D»S 1306 ou 1078 

Identique a TIL 702 Les 4 pieces 15.00 F 

e compie tours. 3 entires r«m»se a zero 

Aiuorte 10.00 F Les 2 pieces 15.00 F 

e BOUTONS 

- emwtr?a 'm m. w r i opH RSKr — W 

Differ eots diametres, calotte alu 

La pochette de 20 10J0F 

■ cq ta ipc Tr u f M>t)«B i9' a p w nr —~ 

La pochette deXen 5 modetes, 7 8 22 contacts 12 . 00 F 
e INTERRRUPTEUR-INVERSEUR 

2 circuits 8 cosses 220 V, 2 A. tes 20 5,00 F 

e Inverseor 2 circuits rotatirspcots commanoe par oouton 

Les 20 paces a oo f 

e averseurstnpaproassnnnei.miniatureaavier.contact 
or, etanche. rteme epoxy. 3A 250 V. 

Les2paces 8,00 F 


5,00 F 

e tnversaur 8 ctef , 4 arcurts. fixation sur panneau evert par 
2 vis contact picots. as 5 6,00 F 


e Condensateurs 

2.2 MF 60 V as 20 paces 

6.8 MF 63V.as20t»eces 

330 MF 2S V. as 20 paces 
470 MF 16/20 V. as 20 taces 

1 500 MF 63 V. les 4 paces 

2 500 MF 50 60V tes4peces 

3 300 MF 40V«s4paces 
400 MF 350 V . as 2 paces 
10 000 MF. 25 V. as4 paces 

— A/ustabaproassionne<3pF . iapocnetiede30 

— Venabasaatrte8axe.20pF.as5 

— Vanaba 120 x 280 pf + 2* 12 pF. apace 

e Potentionatrea bobmes 50 W support steatite 
metal Mat6net PRO. vateur 120 ohms, 
duel apace 

e Ha ul-parteure. EmfcaMage indrviduel 


4.00 F 
5.00 F 
7.00 F 
8.00 F 
12.00 F 
15.00 F 
10.00 F 
10.00 F 
12.00 F 
9.00 F 
10J0F 
5.00 F 


— PHILIPS 

»cm 

411 

la piece 

— SIARE 

10 x 14am. 

511. 

ia piece 

— AUOAX 

12cm 


ia piece 

— AUOAX 

12 x 19cm. 


ia piece 

— Tweeter 

9 cm. 

50. 

te piece 


» Commutateurs 8 touches avec boutons 

— 1 touche 2 inverseors 

— 2 touches 2 mverseurs par louche 

— 3 touches 4 mverseurs 


8.00 F 
10.00 F 
9.00 F 
12.00 F 
8.00 F 

2,00 F 
3.50 F 


— 8 touches 5 touches 2 mverseurs 

1 touche 4 mverseurs 

2 touches 6 mveoeurs 


TRANSFOS D ALIMENT A TION 


Pnmaire 220 V 


24 V 0 ,5 A 

26.00 F 

6 V 0 5 A 

20.00 F 

24V IA 

30.00 F 

6 V 1 A 

20.00 F 

2«6V 0 5A 

23.00 F 

6 V 2 A 


2m 12V l A 

x 30.00 F 



2 x 15V 1 A 

x 40.00 F 


/J.WJ F 

2x 15V 2A 

x 47.00 F 

12V 0 5 A 

23.00 F 

2m 18V t A 

x 45.00 F 

12V 1 A 

26.00 F 

2 * 24 V I A 

x 47.00 F 

12V 2A x 

30.00 F 

2m 12V 2A 

x 47.00 F 

•8V05A x 

23.00 F 

2m 18V 2A 

x 60.00 F 

16V 1 A x 

27.00 F 

2124 V 2 A 

x 76.00 F 

Les transtos marques d uns croa ne sort vendus que sur 

place En stock transfos tonques SUPRATOR 



APPAREILS OE TABLEAU SERIE DYNAMIC 

Boitier transparent Part* mteneure Wench* 

Fixation par Clips dmansmns 55 X 44 mm 

Vort metre I Amperemeire 

15V 30V 60V 1 A• 3A - 6A 

Pnx de i apparent M 00 F 

VU-METRES INDICATEURS. Ouverture 35x15 mm 

200 micros A-R.l 5801) Gradue del 820 32.00 F 

Modea 8 0 central 32,00 F 


HORLOGE 


Horloge JAEGER programmaba. 220 V, peimet a imse en 
routs at I arrOt d un appare* sur 12 h Coupure 220 V. 3 A 
Compreno deux cadrans 

— I un avec borage a aiguMes 

— i autre avec repere pour visuateatandu programme 

A a partie mleneore 3 boutons 
ai Reglage pour mtse a i heure 
bi Reglage du programme 
O selection du programme l automaliqueoumanuel) 
dimensions 160 - 70 - 75 85.00 P 


TRANSISTORS 


BC 107 as 10 
BC 108 as 10 

bci70 as30 

BC 207 les 30 
BC213B as40 
BC 30 7 as 40 
bC 306. as 40 
BC 309 as 30 
BC 327 as 30 
BC 408 B tes 20 
BC 409 as 20 
BC 418. as 20 
BC 547 B as 40 
BC 548 Bas 40 
BC557B as40 


12,00 F 
12.00 F 
10.00 F 
10,00 F 
10,00 F 
10.00 F 
10.00 F 
10.00 F 
10.00 F 
8.50 F 
10.00 F 
5.00 F 
10.00 F 
10,00 F 
10.00 F 


BO 165, as 5 
BO 166. as 8 
BDX71.as10 
BF 316. as 20 
BF 457. as 10 
2N 1565 as 10 
2 N 1613. as 10 
2 N 1890 as 10 
2N 180S M io 


4,00 F 
5,00 F 
10,00 F 
10,00 F 
10.00 F 
8,00 F 
10,00 F 
10.00 F 
10.00 F 




2 N 5033 les 10 10,00 F 

2 N 6122 TO 220 NPN 60 V 
4 A as 10 12.00 F 


1 N 646 • 0.5 A. 600 vo«s. toe X pteces 

5.00 F 

1 N 4001 ou Sqwatert, les 30 ptoces 

6.00 F 

Dkxtes 1 A 1 200 V Ft Les 20 

10.00 F 

1.6 A 100V Les 30 

10.00 F 

2 A 200 V F4 Les 12 

10.00 F 

3 A 400 V Fit Les 10 

10.00 F 

7 A 100 V Fil Les 10 

15.00 F 

SESCO. ntetat sorties Ms plusieurs tensions. 

tes 30 pieces 

10.00 F 

MOTOROLA PRESS FEET 

20 A 100 V pour chargeur les 4 

7.00 F 

SlLEC 16 A 200 V 

avissec tos2oteces 

5.00 F 


REORESSEURS EN PONT 


i A 200 V as 5 paces 
4A iso v as3paces 


Zener 3.6 V a 47 V 

La pocheta de 30 panachees 


2en »2 V ( 
2en 15V ) 


REGUL ATE UR T 03 1.5 A 


La oocnetle de 4 


THYRISTORS 


2 N 5060 TO 92 30 V. 0.6 A. les 10 paces 
TO 4001 - SlLEC 400 V. 1 A. les 2 paces 
Piastique - 400 V . 4 A. as 3 paces 
SIEMENS - BTW 27 500 R as 4 pieces 


Mouas TO 220.6 A 400 V aoies 
as ' 0 paces 

Mouas TO 220.8 A 400 V. non eoa 


6,00 F 
10.00 F 
15,00 F 
20 OOF 


3.50 F 
30.00 F 


DA 3. 32 V, 81 unite 1.20 F as 5 paces 


CIRCUITS INTEGRES 


7466 N as 6 p 
7460 N. let 4 p 
555 8 p as 3 
741.8p . as5 
AY 3-8500. M pace 30 F 
TDA 1046 Siemens 10 F 


10 F 
15 F 
10 F 
10 F 


7400 N as 5 p 6.50 F 

7413 N a* 4 p 10 F 

7447 N. as 4 p 20 F 

7473 N as 4 __ 8 F 

7475 N as 5 p 10 F 

7464 N. as 5 p 10 F 

AMPLIBF 

TDA 2002 Puissance 5 A 4 w atmsntatmn 8-18 V. max 
40 V. TO 220 protege CC 

Lrvre avec notice 4 I unite 15F 

REGULATEUR 
L200 VanabaenUde3V 836V.de082Aprotege 
TO 220 

Livts avec notice a ( unite 15F 


PROMOTIONS et AFFAIRES 


CONDENSATEURS 
ET CHIMIQUES 


IMF 

2.2 MF 
4.7 MF 
8 MF 
10 MF 
10 MF 
15MF 
22 MF 
33 MF 
47 MF 
100 MF 
100 MF 
220 MF 
470 MF 
470 MF 

1 000 MF 
1 000 MF 

1 500 MF 

2 200 MF 
2200 MF 

2 * 4700 MF 

3.3 NF 
4.7 NF 
10 NF 
10 NF 
22 NF 
47 NF 

-7TTW- 


16-20 V 

tes 10. 

2 JO F 

63V 

tes 10 

3,00 F 

25V 

tes 10 

3,50 F 

16V 

tes 10 . 

3,50 F 

350V 

Jet 10 

4.00 F 

25V 

les 10 

4.00 F 

63V 

les 10 

5.00 F 

63V 

tes 20 

8.00 F 

40 V 

tes 10 

4.00 F 

100V 

tes 10 

5 00F 

16V 

tes 20 

8.00 F 

16V 

tes 10 

5.00 F 

63V 

tes 10 

6.00 F 

63V 

les 10 

6.00 F 

25 V 

les 10 

7.00 F 

63V 

tes 10 

•JO F 

25 V 

tes 10 

9.00 F 

40V 

tes 10 

12.00 F 

40V 

tes 10 

12.00 F 

25 V 

tes 3 

8.00 F 

40V 

tes 3 

10.00 F 

40V 

tes 2 

MYLAR 

10J0F 

40CV 

tes 20 

2.50 F 

400V 

tes 20 

3.00 F 

100V 

tes 35 

5.00 F 

400V 

les 20 

4.00 F 

100V 

tes 35 

6.00 F 

260V 

- . 

7-OOF 

"nsjv" 

TeTa 

12.00^ 



0.15MF 

250V 

tes 30 

6.00 F 


0.22 MF 

250 V 

tes 30 

7.00 F 

10.00 F 

0.22 MF 

400V 

tes 20 

8.00 F 

10,00 F 

0.27 MF 

250 V 

tes 20 

5.00 F 


0.47 MF 

160V 

tes 20 

8.00 F 


0.47 MF 

250 V 

les 20 

9.00 F 


1 MF 

100V 

tes 20 

8.00 F 

12.00 F 

2.2 MF 

100V 

tes 10 

6.00 F 


4 7 MF 

160V 

tes J 

10.00 F 



CHMIOUES NON POLARISES 


15.00 F 

2 MF 30 Votts. les '0 pieces 

4.00 F 


4 MF 50 Volts, tes lOpteces 

4.50 F 


10 mi- 

JU V 

■es iu 

5.QU t" 


VARIABLES St AJUSTABLES 

Ajustaba30PF les25paces 10 OOF 

Ajustaba 100 PF as8paces iooof 

Vanaba 300 PF. as 4 paces 10J0F 

T ANT ALE QOOTTE 
Pochetadeo i Mf a33MF 

Tension oe6V a 35 V La oocnetle de 30 20.00 F 

MYLAR AXIAUX-RADtAUX 
De 1 NF 8 1 MF. 250 V et 400 V (en 25 vateurs) 

la pochette de 100 condensateurs is. 00 F 

Sene Haua-Tension 630 vs. lOOOvs. 1500 vs 
(ceramique. sfyro Mylar* 

de 22 PF 8 0.1 MF. a pocheta de 54 10 . 00 F 

CERAMIQUE ET STYROFLEX 
Vaaurde 10PF8 100NF 

Le pocheta de 150 paces penacraes 15.00 F 

MICAS MINIATURE 

De 47 PF A 4700 PF. la pochette de 50 12 ,OOF 

CHMIOUES 

Capecia 1 MF a 1 500 mf 
T ension de 6 Vo«8 8 20 Volts 

La pochette deXen 16 vateurs 12 00F 


Appsreas terromsgnetiques 

Tres beta presentation txxtar transparent partie 

Strae montage per l avant 

Modea 50 Dim 50 x 45mm 
LhsponOie 6 A. 15 A. 25 A 30 A. 

150 V 250 V 

Modea 60 Dm 60 » >* mm 
110 A. 15A.30A 
150 V. 250 V 500 V 
S70 x 70mm 

15 A 

AmperemOtre pour chsrgeur 55 x 45 mm 
4 Aou 8 A 

SensOHie 1 00 micro VU "** ETW€ 

Grand cadran Dimension lenetre 35 * 14 

Modea zero central Dimension lenetre 56 * 22 
Pew modea Dimension lenetre 15 x 10 

Avec eclairage 12 vofls Dimension lenetre 36 * 14 


CIRCUIT IMPRIME 


Plaques baseMe 1 tacecurvrse 15,10 
Omen sons 70x 150mm as 10 
Epoxy 16/10 1 lace 75* 150mm 
tes 10 coupes 

Napier Epoxy 15/10 1 lace Cun re Jt> nverons 
200 300 mm Les 4 plaques 


12.00 F 

15.00 F 
10.00 F 
8.00 F 


10.00 F 
10.00 F 
5.00 F 
12.00 F 


INTERRUPTEURS 
& INVERSEURS ' 


Agiissare mv smpie a cosses. as 10 paces 
A gtisstere mv double a cosses 
Les 10 paces 

Agkssare 2 excites 3 positions 
Les 10 paces 

A 2 pousscxrs mcro oontacl A M 2 A 250 V 
Fxasonvis apace 

Inverseur. mmmture 8 patette 2 A 2S0 V 

Las 5 paces . 

A gfcstere PRO . fixation sur circuit 1 et 2 crcurts 
La pochette de 5 
A poussoir 2 cvemts. mverseurs 
Les 4 paces 


COFFRETS 


Moctete entarement en piastique. 
deux 1/2 coquaes gnses 

220 x 140 x 65mm 19.00 F 

Modea piastique. nurture a I mtrtneur pour terw des plaques 
de crate lerme par vis sur ui cote 
100 x 50 x 25mm 5.00 F 


TRANSEORMA TEURS 


Ahmentalon '20 220 V secondare 12 24 V 15 VA 
Fixation vis emballage mdividuei 

a I unite 12.00 F 

Pnmaire 220 V 0,14 V 1.5 A. 24 V 26 V 0.4 A Fixation etner 
ex curt 50 x 60 * 27 La ptefe 18.50 F 

Pnmaire 220 V. Second 18V2A 1500 F 

Transfo psyche picots 

Rappom s 8 1 urae 5 .OOF 


RESISTANCES 


Resistances i/4W5\de 10U8 2MU 

La pochette de 225 paces panachees 
1 -»Wet ' 2 W vateurde4It84.7M1) 

La pochette cte 200 panachees 
1 Wet2W vateurde 15II88MI1 
La pochette de 100 panachees 
3 W et 5 W vitntaes et omenta#*. vateur t 
8 27 Ml la pochette de 30 panachees 
Resatances bobmees 10 W 5 % 

4.7 n tes 20 paces 
10 0. tes 20 paces 
1001). tes 20 naces 

Aiustabtes pour C 1 vateur de 10118 l.SMtl 
La pochette de 65 panachees 


POTENTIOME TRES 


Afust GM MetVdelXU8470kU 
La pochette de 40 
Bobmes de 22 1 l a 4 70 U 

La oochette de 20 panaches 
20 lours '00 XU 

La pochette de '0 
Rotates avec et sans mterrupteurs 
de 220 W 8 2.2 MO. 

La pochette de 35. en 1 5 vateurs 
Rectihgnesde 220)181 MU 

La pochette de 30. en 10 vateurs 


4.00 F 
5.00 F 
7.00 F 
2.00 F 
8,00 F 
10,00 F 
5.00 F 


10.00 F 
10.00 F 

10 JO F 

» 2.5 U 

10.00 F 

10.00 F 
10.00 F 
10.00 F 


10.00 F 

10.00F 

10.00F 

12,00 F 
15,00 F 


-A VENDRE SUR PLACE - 


RADIATEURS 


Petit radiateur pour TO 66 tesiOpteces 

10 00F 

- 100 vv perce. equerre de fixation Pods 

0.4 kg 

130 x 100 x 30 mm Material super La piece 12.50 F 

- X vy perce pour 1 T 03 Anodise 60 * 65 

x 30mm La 

Ptece 

S.00F 

RELAIS 

i travail 

4 OOF 

6 9 V a sooder 3 travel 

6 00F 

5 travail 

10.00F 

Mmtature 12 V 2 RT a picbts 

8 00 F 

Miniature 12 V 4 RT a cosses 

10 00F 

DIVERS 

_1 


Ocuit double C xnpregne 220 V 
secondaire 80 V 3 A et 12V1A Lapace . 100.00 F 

Pnmaire 220 V I Pnmaire 220 V 

Secondaire 40 V3A Secondare 40 V 5 A 

12 V 1 A 25F I 2 * 12 V 1 A 35 F 

Pnmare220 Vsecondaire 2 x 40 V2 A 30 F 


NOS PRIX S’ENTENDENT A L’UNITE (toutes taxes comprises) - MINIMUM D ENVOI 100 F 

• Nous expOdtons 

a) centre peiement 6 la commands (forfait port et emballage 23 F) 

b) contre-remboursement : pour ordre de + 200 F, acompte 20 % (forfait port et emballage 35 F) 
a Remise 10 %, pour achat de 500 F (les promotions, les affaires et les cassettes n etant pas 

compnses dans les 500 F) 

• Franco da port at d’emballage i compter da 750 F. 

Nous acceptons les commandos des ©coles des administrations, et des soci©t©s par centre, nous 
ne prenons aucune commando par t©l©phone 
Eviter les paiements par cheques multiples, et par timbres 

• PAS DE CATALOGUE a DETAXE A L’EXPORTATION a 


Bomes25 Aet 15 a 
P lusieurs couteurs La pochette de 12 
Fite tXinde 1 conducteur 0 2 mm- Game tre&see 
Les 10 metres 

Fiicabtage i conducteur 5/10 La coupe 20 m 
Fii en nappe 3 conducteurs La coupe 10 m 
Fite 4 conducteura Les 10 metres 
Socte secteur mile bakewe Laptece 
Socte DIN 5 cxjnt . picots fixation sur crcurts 
Les 20 

Socte JACK 3,5 mm. picots fixation sur circuits 

Les 20 . 

Socle JACK 2.5 mm. cosses fixation par Scrou 
Les 20 

Socte DIN 6 com., cosses. fixation par 2 vw 

Les 20.. 

Micro dynarruque. mter. support, cordons avec 2 Itches. 

2.5 mm et 3.5 mm. Les micros 10,00 F 

Transfo anputeion ♦ lamps 40 joules 15.00 F 

Dtefoncteur 3 A Dvuptor 8 l umte 5,00 F 

Anterme teiescopique 0.80 m. 8 1 'urate 5.00 F 

Antenne t 8 teS 000 k)ue FM onentabte 8.00 F 

PastiHe micro dynarrvque <z 30 m/m 1 0.00 F 

Dominos baxeiite 3 contacts, tes 20 7.00 F 


10.00 F 

7.00 F 
2.00 F 
3.00 F 
7.00 r 
1 JO F 

10J0 F 
•JO F 
7.00 F 
10,00 F 


i 
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DIRECT IMPORTATEUR 

250 Koctets 1365 F HT 
MINI FLOPPY* 500 Koctets 1900 F HT 
1 Moctet 2660 F HT 

compatibles TRS 80 - Apple - Commo¬ 
dore, etc. 

4 modules d’unites rrtemoire a disques souples 5' 1/4 marque 
M.P.I. directement de M6trologie, importateur exclusif, aux parti- 
culiers. 

Neuf 

B 51 simple face 250 Koctets double densite 1365 F HT 
B 52 double face 500 Koctets double densite 1900 F HT 
B 91 simple face 500 Koctets double densite 1900 F HT 
B 92 double face 1 Moctets double densite 
Deuxidme main bon etat 
B 51 900 F prix unitaire, 800 F par 5. 

* sans controleur - sans alimentation. 

Paiement comptant a I’enldvement chez Metrologie, 

Tour d’Asnieres 4, avenue L. Cfcly 
92606 ASNltRES - Tel. 791.44.44. 


METRO 


L’wrinct technoJo gique, I* support, !• service 


MINITEST 



Pas plus grand qu'un stylo 
pour tester vos circuits 


Documentation gratuite sur simple demande a : 


flora 


18, av. de Spicheren f 
B.P. 91 - 57600 FORBACH 
Tel. (8) 785.00.66 


Direction 


PERL0R RADIO 


L. P6ricone 


£5, rue Herold, 75001 PARIS Telephone : 236.65.50 

Ouvert tous les jours (sauf dimanche) sans interruption de 9 h a 18 h 30 


LES PUBLICATIONS «PERLOR RADIO» 


P0URV07RE DOCUMENTATION. 

DES LIVRES PRATIQUES, POUR APPRENDRE, S'INITIER ET AUSSI : 

POUR REALISER SOI-MEME DES MONTAGES OUI FONCTIONNERONT 

MONTAGES PRATIQUES 
D ELECTRONIQUE (4* EDITION) 

Cet ouvrage comporte une gamme de plus de 80 montages, dispositifs. 
appareils, montages d6monstratifs et exp6rimentaux, de radio et 
d'6lectronique. Ils sont expliques et comments, avec sch6ma et plans 
de montage r6els; ces derniers sont executes erv - volant ». sur table, 
sans soudure. par vissage. et a ce titre cet ouvrage constitue un remar- 
quable instrument d'6tude. d’enseignement technique, de demonstra¬ 
tion et ^experimentation pratique des transistors. Vous pourrez ensuite 
realiser en appareil definitif un montage experiment prealablement 

Format 16 x 24 cm. 290 pages. 240 figures. Prix : .. 48 .F 
PAR POSTE EN ENVOI ASSURE . 58 F 


CHAQUE MOIS UN NOUVEAU KIT «PERLOR RADIO- 


L’ALLUMAGE ELECTRONIQUE AE 37 

Ce montage s utilise sur tout vehicule (voiture, moto. ca- 
mionnette) a batterie 12 V avec moins a la masse. II se 
branche facilement entre le rupteur et la bobine. Les ame¬ 
liorations qua I on peut en attendre sont les suivantes 
meilleurs demarrages a froid, usure quasi nulle des rup- 
teurs. plus grande souplesse du moteur, economie d’es- 
sence. gain de puissance, possibilite pour de nombreux 
v6hicules de pouvoir utihser de ('essence ordinaire. 
Ces avantages proviennent d un point d'allumage 
fixe (independant de l'6tat des vis platinees et du 
regime moteur) ainsi qu’une tension plus eievee et plus constante fournie aux bougies. 
L'allumage eiectronique AE 37 se presente en coffret metallique 10x7x3 cm. Quatre cosses 
permettent les liaisons au rupteur. a la bobine. au 12 V et a la masse. Un inverseur permet de 
commuter l'allumage eiectronique ou l'allumage conventionnel 

Foumi en ktt complet comprenant : coffret, circuit imprime sur verre epoxy, resistances et 
condensateurs. transistors, zener, circuit BUX 37, radiateur, inverseur. cosses mdles et temelles, 
visserie. soudure... et ('assistance technique PERLOR. 

l _ PRIX : 160 F Franco : 170 F j 




LES KITS «PERL0R RADIO- 


Foumis absolument complets, avec bottler, 
alimentation, dftcolletage, fils, visserie, sou¬ 
dure. Service aprts-vente assure. 

Alimentation de laboratoire AL. 215 .. 230 F 
Alimentation de laboratoire AL. 412 . 1 F 
Alimentation de laboratoire AL. 425 495 F 

Cadenceur d’essuie-glace EG. 6 .105 F 

Alimentation voiture 5 & 11 V AV. 12 .. 57 F 
G6n6rateur de haute tension GHT5 ... 215 F 
Metronome sonore et lumineux MS.4 .137 F 

Surveilleur de locaux SL.80 . 184 F 

Mini-emetteur EFM70 . 48,50 F 

Synchro flash SF3 .68 F 

Detecteur de metaux DM6. T .175 F 

Rheostat eiectronique RH.22 . 96 F 

Variateur de lumiere VL.141 . 88 F 

Horloge num6rique TMS.74 . 256 F 

Synchroniser de diapositives CD.5 .. 165 F 
Etc. 

Frais d’envoi: 15 F 

Catalogue special kit: 6 F en timbres 


L’ALARME 


TOUT LE MATERIEL 
POUR SYSTEME O’ALARME 

Centrale d'alarme a circuit de rupture AT2T 

En kit . 135 F 

Radar hyperfrequence portee 30 m. 12 V. 

En ordre de marche.1 400 F 

Barriere infrarouge, 

Portee 3 m. montee. 12 V.353 F 

Portee 5 m. montee. 24 V.558 F 

Portee 10 m. montee. 24 V. 590 F 

Contact feuillure.10 F 

Contact magnetique.17F 

Contact magnetique encastrable .19 F 

Tapis contact 66 x 36 cm.60 F 

Tapis contact 57 x 17 cm . 48 F 

Detecteur de choc.27 F 

Interrupteur a mercure. 10 F 

Inverseur a mercure . 24 F 

Interrupteur a cie 

(paillettes).39 F 

(pompe). 58 F 

Nombreux modeiss de sirdnss 
12 V ou 220 V de 82 a 550 F 


LES PIECES DETACHEES NOTRE CATALOGUE GENERAL 


regroupe nos catalogues PIECES DETACHEES. 
KITS, RADI0C0MMANDE et LIBRAIRIE. Envoi 
par retour contre 20 F. 

LA BROCHURE B 225 

contient : codes des couleurs, identifications 
des condensateurs ceramique. brochage et 
boltier de pres de 700 semi-conducteurs cou- 
rants (transistors, diodes, thyristors, diacs, 
^triacs). Envoi contre 12 F en timbres. ^ 


TOUS LES C0MP0SANTS. PIECES DETA¬ 
CHEES, F0URNITURES, ACCESSOIRES ET 

OUTILLAGE NECESSAIRES A LA REALISATION 

DE VOS MONTAGES. 

En stock permanent: 

— plus de 1 300 references de materiel seiec- 
tionne, 

— tous les composants et pieces detach6es 
d eiectronique. 

— I'outillage pour 6lectroniden, 

— tout le materiel pour la realisation de circuits 
imprimis, 

— tout le materiel pour systfcmes d’alarme. 

— tous les composants et materiel pour radio- 
commande. 

Catalogue -PIECES DETACHEES. C0MP0- 

^SANTSET OUTILLAGE*. contre 9 Fen timbres.^ 


N0UVEAUX H0RAIRES 


A PARTIR DU 1" JUIN 

notre magasin eat ouvert 
SANS INTERRUPTION 
do 9 heures k 18 h 30 
du lundi matin au samedi soir 


VENTE EN MAGASIN ET PAR CORRESPONDANCE 

Service, Accueil, Competence, Vendeurs Techniciens. Service Expeditions 
efficace et organise. Envoi par retour contre montant joint k la commande. 
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Panasonic: 


35, rue de la Croix-Nivert 
75015 PARIS 
Tel.: 306.93.69 


... c’est une marque de 



TRANSISTORS 


AC 


204 B 


126 

4.10 207 

127 

4,10 207 A 

128 

4,10 207 B 

132 

3,90 208 

180 K 

7,20 218 B 

181 K 

7,20 237 B 

187 K 

5,90 238 B 

188 K 

5,90 239 C 

AD 

253 B 

149 

161 

14 40 2530 

162 

7 70 307 B 
’■ 308 A 

AF 

308 B 
317 B 

124 

6.30 318 C 

125 

4.90 328 

126 

3.60 407 B 

127 

4.90 547 A 

139 

7.80 547 B 

29 

7.80 548 


2.80 194 
3,20 195 
3,20 197 
3,20 233 
3,20 245 
3,20 254 
3,20 257 

1.80 258 

2.40 259 

3.40 
3,40 


2,90 

3,40 

3,40 

3,80 

7,20 

3,40 

5,10 

7,60 

590 


BU 


3,40 


109 


3.40 

2.40 
2,60 
2,60 37 
2,60 

2,90 TIP 


28,40 


BUX 

69,70 


4,20 


31 B 


2$ 328 

3,40 2 N 


8,80 

8,80 


BC 


BD 


107 A 

107 B 

108 B 

108 C 

109 B 
109 C 
117 
126 
138 
140 
148 
157 
160 

? 170 

170 B 
- 170 C 

171 

172 A 
172 B 

177 B 

178 

178 B 

179 B 
182 A 
187 


2.50 135 
2,60 136 
2,70 140 
2,70 233 
2,70 234 
2,70 235 
4,90 237 

7.40 238 

6.80 241 B 

5.50 242 B 
2,70 

2,60 

5.80 14 

2,60 J 

2,70 18 

2.80 
2,80 

3.20 115 

3.20 119 

3.20 167 

3.40 173 
2,80 178 
3,00 179 

2.40 181 
5,10 184 


6,70 

5.20 
6,30 

7.20 

7.20 
6,70 


708 

918 

1613 

1711 

1890 

1893 


7 20 2218 A 

7 20 2219 A 

8 80 2222 A 

8 2369 


8,80 


BDX 


2484 
2646 
2904 A 
18.10 2905 A 
27.60 2906 A 
„ 2907 A 

BF 2924 
3053 


6.50 
6,60 
4,80 
4,70 
6,20 
6,90 
7.60 

4.50 


3054 

3055 
3819 
3906 
4416 
5298 
5457 


5.70 

3.80 

4.80 

3.80 

3.80 
4,00 

4.40 

4.80 

4.70 

2.70 
4.10 

5.80 

6.40 
3,90 
3,90 
3,90 

3.90 

3.60 

4.90 

9.60 

9.20 

4.20 

3.40 
9,60 

9.80 

7.90 


C.l. UNEAIRES 
ET SPECIAUX 


SO 41 P Amph FI + 
demofl 15.20 

SO 42 P Mftlangeur 
Hf 17,40 

T1081 6.20 

T1082 1,40 

TL 084 

UAA 170 Command* 16 
LEO 23,00 

UAA 180 Command* 12 
LEO 23,00 

T BA 231 24,11 

ESM 231 N Ampii BF 18 
W/24 V 30.50 

TBA240 B 22.20 
LM 301 Ampii op 7.30 
LM 305 M 11 JO 

LM 307 N 10.70 

LM 306 N 13.00 

LM 310 N 32.48 

LM 311 N 17.16 

LM 317 K M 

LM 318 N 25.50 

LM 324 0.48 

LM 377 Double ampii BF 
2 x 2 W 26.20 

LM 380 Ampii BF 2.5 
W 10,00 

LM 381 Double preampii 
faiWe bf j.t 23,60 
LM 382 N 21.70 
LM 386 N 12.00 

LM 387 Double priamph 


faiWe bruit 
LM 391 N 
TBA400 
TO 440 
NE543K 
TAA550 
NE 555 
universe! 

NE 556 Double timer 
universe! 13.60 

SFC 606 Temponsateur 
0* puiss 13,00 

TAA 611 A 12 Ampu BF 
2W 22.40 


12.30 

24.50 

25.50 

21.40 

30.40 
7.40 

Timer 

4.00 


TAA 611 C 11 Ampii BF 
3 5 w 26.56 

TAA 621 A 12 Ampn 
BF 29.70 

TBA 641 A 12 An*l. BF 
2 W 29.00 

LM 709 Amph op 7.90 
LM 710 Comparateur be 
tension 7,88 

TBA 720 A 27,00 

LM 723 Reouiateur be 
tension 12,20 

TCA 730 38.88 

TCA 740 20.00 

LM 741 Amph op 4.20 
LM 747 DouOle ampii op 
741 8,78 

TCA 750 27.08 

TCA 760 28,30 

TBA 790 B 29.60 

TBA 800 Amph BF 4.5 W/ 
12 V 21.00 

TBA 810 S Ampii BF 
4.5W/14V 26,70 

TBA 820 12.00 

TCA 830 S 19.00 

TAA 861 14.10 

TCA 940 Ampii BF 10 

W 34 3J 

TDA1042 Ampii BF 10 W: 
14 V 32.40 

TDA 1045 Ampii BF 1.5 
W/SV 17.00 

MC 1310 Decodeur FM 
ittcec 21.10 

TDA 2002 Ampii BF 15 W 
14 V 14.80 

T0A 2020 Amph BF 
20 W 37.40 

XR 2206 Generates be 


signaux 
XR i 


2240 


Timer 
programmable 30,70 
LM 3900 Quadruple amg 


TTL 


7400 

2,40 

7451 

3.20 

74128 

6,70 

7401 

2,40 

7453 

2,50 

74132 

7,90 

7402 

2,40 

7454 

2,40 

74141 

19,60 

7403 

2.40 

7460 

2.40 

74145 

11,60 

7404 

2.50 

7470 

5,40 

74147 

16,00 

7405 

2,90 

7472 

3,80 

74148 

13,70 

7406 

3.90 

7473 

5.40 

74150 

13.70 

7407 

3.90 

7474 

4,60 

74151 

7,80 

7408 

2.90 

7475 

4,90 

74153 

7,80 

7409 

2.90 

7476 

4.60 

74154 

13,60 

7410 

2.90 

7480 

10,20 

74155 

9,40 

* 7411 

2.90 

7481 

10,60 

74156 

9,40 

7412 

5.10 

7482 

12,60 

74157 

9,40 

s 7413 

4,00 

7483 

9,70 

74158 

18,70 

7414 

9,30 

7464 

17.70 

74159 

21,90 

7415 

7,20 

7485 

11.80 

74160 

12,00 

7416 

3,60 

7486 

4,20 

74161 

12,00 

i 7417 

3,60 

7490 

5,60 

74162 

12,00 

7420 

2,50 

7491 

8,40 

74163 

12,00 

7421 

4,30 

7492 

6,80 

74164 

9.80 

7422 

4,30 

7493 

6,80 

74165 

12,00 

7423 

3,20 

7494 

9.30 

74166 

13,20 

7425 

4,20 

7495 

8.20 

74173 

17,50 

7426 

3,90 

74% 

10,60 

74174 

7.70 

7427 

3,90 

74100 

16.80 

74175 

7.70 

7428 

4,50 

74104 

i.7i 

74176 

9.20 

7430 

2,40 

74105 

9.70 

74178 

19.30 

7432 

3,80 

74107 

4.80 

74179 

19,30 

7433 

7,20 

74109 

6,30 

74180 

7.40 

7437 

3,60 

74110 

6,70 

74182 

8.20 

7438 

3,60 

74111 

12.40 

74184 

18.30 

7439 

3,80 

74115 

14.90 

74185 

18,30 

7440 

2,60 

74116 

19,00 

74190 

13.20 

7442 

6,30 

74118 

17,10 

74191 

13,20 

7443 

11,20 

74119 

28.20 

74192 

13,20 

7444 

11.20 

74120 

16.90 

74193 

12,00 

7445 

13.00 

74121 

520 

74194 

1320 

7446 

13,00 

74122 

5.80 

74195 

12,70 

7447 

8.20 

74123 

6,50 

741% 

12,70 

7448 

11,70 

74125 

5,80 

74197 

12,70 

7450 

2.40 

74126 

5,80 

74198 

23,20 





74199 

23,20 


CMOS 


4000 

2,50 

4025 

2,90 

4068 

12,20 

4001 

3,40 

4026 

23,70 

4069 

4,80 

4002 

2,50 

4027 

7,20 

4070 

6,10 

4007 

2,90 

4028 

10,80 

4071 

3,60 

4008 

14,30 

4029 

14,30 

4072 

3,60 

4009 

7.80 

4030 

6,00 

4073 

3,60 

4010 

7,80 

4035 

15,20 

4075 

3,60 

4011 

3,50 

4040 

12,30 

4078 

3,60 

4012 

2,90 

4042 

13,00 

4081 

3,60 

4013 

6,00 

4044 

14,60 

4082 

3,60 

4015 

15,20 

4046 

16,50 

4093 

11,80 

4016 

6,20 

4047 

12,80 

4098 

18,00 

4017 

15,20 

4049 

9,50 

4511 

22,90 

4020 

17,20 

4050 

7.40 

4518 

23,50 

4021 

13,50 

4051 

16,20 

4520 

23,50 

4023 

2,90 

4060 

17,80 

4526 

21,70 

4024 

11,30 

4066 

7.40 

4528 

16.90 




LS 



74 LS 00 

2,80 

75 

9,40 

174 

21,60 

04 

3,80 

123 

11,00 

192 

15,80 

08 

4,10 

139 

13,30 

193 

15,80 

11 

5,20 

155 

13,70 

221 

12,80 

14 

14,60 

156 

21,20 

257 

14,20 

20 

5,10 

157 

12,50 

273 

16,50 

30 

5.10 

163 

16,50 

367 

16,10 

32 

6,90 

165 

22,90 

368 

12.10 

74 

7.40 

173 

21,80 

378 

21,60 


REGULATEURS- 

THYRISTORS 

R6gulateurs positifs 5 V. 12 V. 15 V 

- 1.5A.boitierT03 . 24,00 

— 1 A. boTtier TO 220 12,00 

R6gulateurs n^gatifs 5 V. 12 V. 15 V 

- 1.5 A. boitier TO 3 27.00 

— 1 A. boitier TO 220 15.00 


DIODES -PONTS- 


TRIACS 


DIODES 

OA 90/OA 95 germanium. 

1,50 

1 N 4148/1 N 914 commutation 

0,90 

1 N 4004 usage g4n4ral 1 A-400 V 

1,20 

1 N 4007 usage g6n^ral 1 A*1 000 V .. 

1.70 

A14 U redressement 2 A-50 V 

2.30 

BY 251 redressement 3 A-100 V 

3,60 

Zener 0,4 W 

2,40 

Zener 1 W. 

3,40 

PONTS 

1 A- 200V . 

5,10 

4 A - 200 V . 

9,60 

5A- 80V. 

10,50 

10A-200V . 

19,40 

TRIACS 

Triac 8A.400V. 

7.50 

TnaclOA 400 V 

10,00 

Diac 32 V 

3.90 


FILS 


Cinch mile 

2.50 

Cinch femeile. 

2.50 

Cinch socle 

2,50 

Gnp fil miniature. 

9,00 

Grip fil Kleps 30 

22.00 

Pmce croco 0 4 nue. 

1,20 

Pmce croco 0 4 isolte . 

3,40 

Pince croco mini. 

1.90 

Fiche banane 0 4 

1,70 

Douille banane 0 4. 

1,20 

Fiche banane 0 2.5. 

1,60 

Douille banane 0 2,5 . 

2,20 

Pointes de touche, paire 

14,80 

Jeu 10 raiionges croco 

15,00 

Piaquette d'essai 550 points 

120.00 


Fn ae cablage sou pie. le m 
Fdpiat pour H -P.. lem 
Fil 1 bimdage/1 cond.. lem . 
Fil2biindage/2cond., lem . 
Fil 1 blindage/4 cond., le m . 
Fil nappe 12cond lem 
Filnaooe 16cond lem 


0.60 

1,20 

2,30 

2,30 

4.20 

6.80 

9.00 


CONNECTEURS 


C0MMUTATEURS 

Inter umpolaire 6 A/012 5,80 

Inverseur unipolaire 5 A/0 12. 6,60 

Inverseur unipolaire miniature_ 9,90 

Inverseur bipolaire miniature. 11,90 

Inverseur bipolaire min. 3 pos.15,30 

Inverseur a glissi4re bipolaire. 2,40 

Interrupteur bipolaire a poussoir . 7,30 

Poussoir miniature travail. 2,80 

Poussoir miniature repos 3.00 

Commutateur rotatif 1 C/12 P 10,00 

Commutateur rotatif 2 C/6 P 10.00 

Commutateur rotatif 3 C/4 P. 10,00 

Commutateur rotatif 4 C/3 P 10.00 

C.l. MICROPROCESSEURS • OPTO* 
ELECTRONIOUE - CONDENSATEURS RESIS¬ 
TANCES POTENTIOMETRES - BOUTONS - 
V0YANTS - RAOIATEURS - TRANSFORMA- 
TEURS • JACKS - FICHES DIN - RELAIS H.-P. * 
ALIMENTATION OUTILLAGE • ALARME - MICRO 
• LIVRES - INFORMATION 

JEUX DE LUMIERE 

Moduiateur 3 votes, compiet. avec coflret 

— en kit. 159,00 

— assemble. 198,00 

Moduiateur 3 votes avec micro 

— assemble 269,00 

Rampe lummeuse 3 spots . 99,00 

Ampoule lumifcre noire 60 W/220 V... 30,00 

Ampoule 75 W colors. 11,00 

Gradateur ST 12. assemble.115,00 


COFFRETS 


P/1 Teko ptastique 80 x 50 y 30 
P/2 Teko plastique 105 x 65 > 40 
P/3 Teko plastique 155 x 90 x 50 
P/4 Teko plastique 210 x 125 x 70 
363 Teko plastique pupitre L 215 

332 Teko alu 102 x 100 x 60 .. 

333 Teko alu 153 x100 x 60. . 

334 Teko alu 202 x 100 x 60 

335 Teko alu 237 x 100 x 60. .. 

2 L AtomGlec alu 44 x 57 x 72 

3 L Atom6lec alu 44 x 102 x 72 

4 L AtomGlec alu 44 x 140 x 72. 
AK1 Atom6lecatu 150 x 160 x 60 
AK 2 Atomfclec alu 200 x 160 x 60 
AK 3 Atomic alu 250 x 195 x 60 
AK 4 AtomGlec alu 300 x 195 x 80 


10.50 

15.50 
25,00 
37,00 
44.00 
42,00 
53,00 
64.00 
72,00 
12,00 
14,00 
16,00 
51,00 
55,00 
66,00 
73,00 


CIRCUITS IMPRIMES 
OUTILLAGE 


V6ro-Board M 6 
M 7 
M 23 
M 9 
M 17 
M 19 


10.40 

16.40 
8.60 

20,60 

5,20 

9,40 


Epoxy prtsens. SF. 75 x 100 . 9,50 


100x160 
210 x 300 
R6v6lateur pour pr6sensibilis6 
Signes transfert MGcanorma . 
Ruban transfert Mfccanorma 
Kontakt 60. dggnppant .. 

Plastik 70. vemis. 

Positiv 20. photosensible 
Stylo marqueur Decon Dalo 
Perchlorure. poudre II... 
Lampe UV insolation. 


18.50 
75,00 

4.00 

8,00 

11,00 

31.50 
21,20 
59,30 
19,00 
13,00 
35.00 


SOUDURE 

Fer JBC 30 ou 40 W. panne longue dur6e 67,80 
FerJBC 15 W, panne longue dur6e 81,95 

Fer JBC mstantan* 150 W 157,95 

Repose fer JBC . 37,05 

Panne a dessouder les Cl . 131.10 

Soudure 100 g. 16.90 

Pompe a d6ssouder 79,00 


WRAPPING 

Outil a wrapper. 

Distributee de fil. 

Bobmedeftl15m. 

Broches a wrapper (le 100) 
Support a wrapper OIL 14 . 
Support a wrapper OIL 16 
Supports wrapper OIL 40 


PERQEUSES 

Mim-pergeuse seuie 9-12 V. 

Mint perceuse en coflret, 10 outiis 
Support de perfuse 

Mandrin flexible. 

Foret 0 0.6-0.8-1 mm 
Disque scie019 mm 
Disque a trongonner . 

Mandrin pour foret 


59,00 

38,00 

23.00 

25,00 

3,60 

4,20 

10,80 


85,00 

125,00 

49,00 

45,00 

3,80 

7,00 

4,00 

12,00 


MESURE 


ISKRA US 6 A contrfileur 20 Itfl/V. 235.00 

ISKRA UNIMER 3 contrflleur20 kH/V .. 315.00 
ISKRA UNIMER 1 contrdleur 200 kO/V 480.00 

PDM 35 multimfctre digital. 350.00 

GalvanomOtre 1 A. 60 x 60 mm. 53,00 

Galvanom&tre 3 A. 60 x 60 mm . 53,00 

Galvanomfctre 15 V. 60 x 60 mm 53,00 

Galvanomfctre 30 V. 60 x 60 mm. 53,00 

Vu-mfctre P 35.35 x 14 mm. 28,00 

Vu-mfctre U 36.32 x 22 mm. 36,00 

Vu-m*tre U 65.64 x 46 mm. 60,00 
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CB 


les plus grandes marques! 
TRANSCEIVERS - AMPLIS - 
ANTENNES - ACCESSOIRES 
consultez-nous... 



PRESIDENT « VINCENT » 

22 canaux, 2 watts 

PRIX : 790 Fet 

_ AUX 100 PREMIERS ACHETEURS 

■VZ'J!— ‘ 1 calculatrice de poignet en kit 


CATALOGUE 81 P a 9 es de materiel disponible, 


1 envoi contre 6 timbres & 1,40 F. 


UTILITAIRE 

EL 122. Passe vue automatique. 

OK 5. inter a effleurement 
OK 23. Antimousttque a ultra-sons 
OK 64. Thermometre digit 0-99 °C 
OK 84. interphone a hi - 2 p 

OK 104 Thermostat 0-100 °C. 

OK 110. Dtecteur de metaux 
OK 115. Amp. oe telephone 
OK 166. Canlion 9 tons 
UK 233. Preampli antenne AM/FM 
UK 780. Detecteur de metaux 
JK 8. Inter crepuscuiaire 
HF 385. Preampli antenne VHF/UHF 
HF 395. Preamp, antenne AM/FM 
KN 3. Amp. oe telephone 

ALARME 

JK 11. Sirene moduiante 8 W (sans HP) 
OK 78. Antivoi action retardee 
OK 80. Antrvo automobile 
OK 92. Antrvo* auto retarde 
OK 140. Centra* a alarme maison 
OK 154. Antivcx pour moto 

OK 158. Antivoi auto par FM. 

OK 168 . Emetieur mfrarouge. 

OK 170. Receoteur mfrarouge . 

OK 175. Transmereur teiephonique 
EL 15. Centra* a alarme maison 
EL 34. Barnere ultra-son 
EL 37. Alarme uitra-son Doppler 

JEUXDE LUMIERE 

EL 9. Gradateur oe 'umtere 

EL 10. Modulateur 3 canaux 

EL 12. Modua:eu'3c - negatif 

EL 19. Cheniiiara 8 canaux 

EL 23. Cheniuara 8 c f 0 programmes 

EL 40. Stroooscooe 150 joules 

EL 46. Stroboscope 300 joules 

EL 62. Preampli micro modulateur 

EL 71. Modulateur 3c a micro 

KP 4. Modulateur 3 canaux . 

JEUX-HORLOGES 

OK 9. Roulette a 16 LED 
OK 10. De-eiectronique 
EL 66. Horioge digitate (h-mn) 

EL 67. Alarme pour EL 66 
EL 114. Base temps 50 Hz 
EL 126. Horioge digita* (h-mn) 

EL 128. Horioge digitate Alim. 12 V 
EL 130. Sirene multiple 
EL 135. T ruqueur de bruitage 
EL 137. Horioge pour cde ext 
JK 9. Sirene moduiee 
KN 23. Horkxje diqitaie <h-mn) 

KP 11. Horioge 220 V a alarme 


86,00 

83.30 

87.20 

191,10 

116.60 

112,70 

155.80 

83.30 

125.00 

107,00 

245,00 

95.00 

97,70 

40.00 

70,00 


99,00 

112.70 

87.20 

102.90 

345.00 

125.00 

195.00 

125.00 

155,00 

225.00 

280.00 

165.00 

23000 


39,00 

95.00 

125.00 

220.00 

390.00 

150.00 

250.00 

58.00 

185.00 

80.00 


126.40 

57.80 

129.00 

36.00 

68.00 

79.00 

124.00 

88.00 

230.00 

99.00 

76.00 

149,00 

95,00 



AUTOMOBILE 

OK 35. Detecteur de verglas 
OK 46. Cadenceur d essu*-glaces 
OK 113. Compte-tours digital 
EL 30. Ampli 15 W pour auto 
UK 707. Cadenceur d essuie-giaces 
UK 875. Allumage electronique 

MUSIQUE 

OK 82. Mmi-orgue electronique 
EL 94. Preampli guitare 
EL 101. Equalizer 6 frequences 
EL 140. Unite de reverberation 

UK 716. Table mixage 3 votes st6r6o 


67.60 

73,50 

191,10 

120.00 

138.00 

231.80 


63,70 

66.00 

125.00 

150,00 

371.00 


MINUTERIES-TEMPORISATEURS 

OK 116. Compte-pose 0-3 mn 102.90 

OK 156. Temporisateur digit 0-40 mn . 255,00 
EL 97. Temporisateur digit 0-40 mn 145.00 

EL 134. Minuter* digit insolation. 190,00 

EL 142. Timer a microprocesseur 450.00 

JK 10. Compte-pose 2-60 sec 110,00 


COMMANDE A DISTANCE 

OK 83. Emetteur 27 MHz (1 canal) 63.70 

OK 89. Recepteur 27 MHz (1 canal) 

OK 106. Emetteur ultra-sons 
OK 108. Recepteur ultra-sons 
OK 168. Emetteur infra-rouge 
OK 170. Recepteur infra-rouge 
JK 7. Decodeur radio-commande 2 c 
KP 9. Clap controle a memoire 75,00 

HI-FI-BF 

OK 28. Controle tonalite stereo 102.90 

OK 31. Amplificateur 10 W eft 97.00 

OK 32. Amplificateur 30 W eft 126.40 

OK 50. Preampli stereo RIAA 53.00 

OK 62. Vox-control 93.10 

OK 76. Mixeur stereo 8 votes 240.10 

OK 79. Amplificateur 2 * 5 Weft 116.60 

OK 99. Preampli micro 38.20 

OK 139. Amplificateur 15 W etl 109.00 

EL 53. Ampli 6 W 61,00 

EL 65. Vu-metre stereo 89.00 

UK 173. Compresseur de dynamique 113.00 
JK 1. Amplificateur 0.5 W 83,00 

JK 2. Preampli micro 73,00 

JK 4. Tuner FM 125,00 

AF 310. Amplificateur 15 Weft 109,00 

HF 310. Tuner FM - 5 mV 183,50 

HF 325. Tuner FM - 2 mV 307.90 

HF 330. Decodeur FM stereo 113.10 

KN 12. Amplificateur 2 W eft 58,00 

KN 13. Preampli mono RIAA 42,00 

KN 14. Controle tonalite mono 43,00 

KN 24. Crete-metrea LED 120.00 

MESURE 

OK 39. Convertisseur 12 V 9 V-0.3 A 67.60 
OK 41. Unite de comptage 2 digits 122.50 
OK 45. Alimentation 3-24 VIA 151.90 

OK 57. Testeur de transistors 53,90 

OK 86. Frequencemetre digital 244,00 

OK 117. Commutateur oscillo 0-1 MHz 155,80 
OK 123. Generates BF i Hz-400 kHz 273,40 
OK 129. Traceur courbes transistors 191,10 
OK 141. Chrono digital 195.00 

OK 149. Alimentation 0-24 V '2 A 289,00 

EL 49. Alimentation 3 a 24 V i 5 A 140,00 

EL 59. Alimentation 5 a 15 V 0.5 A 89.00 

EL 91. Frequencemetre digital 245,00 

EL 99. Compteur digit 0-999 180.00 

EL 104. Capacimetre digital 210,00 

EL 131. Generates 5 Hz/500 kHz 190,00 

UK 406. Signal-tracer 344.00 

UK 562. Testeur de transistors 237.00 

JK 3. Generateur BF 20 Hz-20 kHz 148.00 

EMISSION-RECEPTION 

EL 145. Recepteur VHF 26/200 MHz .. 110,00 
OK 81. Mim-recepteur PO-GO 57,80 

OK 93. Preampli antenne auto 38,20 

OK 105. Mim-recepteur FM 57,80 

OK 122. Recepteur VHF 26-200 MHz 125,00 

OK 134. Convertisseur 144 MHz/ FM 109,00 

OK 136. Recepteur 27 MHz 125.00 

OK 152. Emetteur FM 144 MHz 255,00 

OK 163. Recepteur AM aviation 255.00 

UK 177. ROcepteur de trafic (police) 255,00 

UK 232. Ampli ant. auto 83,00 

UK 502. Mmi-receoteur PO-GO 118,00 

UK 355. Emetteur FM - 60-140 MHz 219.00 

UK 527. Recepteur VHF 110-150 MHz 279.00 

UK 573. Recepteur pocket AM-FM 245,00 

JK 5. Recepteur 27 MHz 129.10 

JK 6. Emetieur 27 MHz 120.00 

HF 65. Micro-emetteur FM 46.00 

HF 305. Convertisseur 144 MHz/FM 175.00 

HF 375. Mini-recepteur FM 52.00 

KP 10. Mini tuner FM 54,00 

^Corn 

w' 0p “*' 
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AL250 ampli 125 w 375 F 

Etudte pour la sonorisation, les discotheques, etc., il est protege contre les 
surcharges et les courts-circuits. Utiliser un transfo 55V/125W par 
module. Circuit 6poxy, taux de distorsion interieur a 0.1 %. 

AL120 ampli 60 w 215 F 

Particulterement etudte pour la hifi domestique, il presente de remarqua- 
bles performances. Raccorde au tuner 450, au pte-amplificateur PA 100 et 
a de bonnes enceintes, il permet de constituer une chaine de qualite. 

AL 60 : 85 F AMPLI 25 ET 35 W/8 fl AL80:145F 

Presentant un taux de distorsion interieur & 0,1 %. Alimentation de deux 
AL 60 ou de deux AL 80 par le module SPM 80, transfo 40 V/72 W. 

PA 200 PRE AMPLI STEREO 280 F 

Avec controle de tonalite il constitue I’unite d’enttee des amplis stereo et 
ensembles audio. II comporte 6 touches de selection pour le choix de 
I’entree. 2 filtres graves et aigues, et une sortie magnetophone. Circuit 
imprime 6poxy 8 transistors e faible bruit. Face avant disponible. 

S 450 TUNER FM STEREO phase lock-loop 395 F 

Permet la pre-selection de 4 stations. Reglage rapide par 4 boutons. 
Equipe d’une diode d’accord Varicap, d’un etage denttee et FET, et d un 
indicateur stereo £ LED. 

A utiliser avec tous les equipements audio. Alimentation si necessaire par 
transfo 18 V/5 W et composants de redressement. 

ALIMENTATIONS STABILISEES TRANSFORMATEURS 


TYPE 

MODULES ALIMENTES 

PRIX . 

18 V/5 W 

S450 

28.20 F 

SPM 80 

2 x AL60 

79.00 F 

24V/24W 

STEREO 30 

49 40 F 

SPM 120/55 

2 x AL 80 

105.00 F 

40 V/72 W 

2 x AL 60 ou 2 x AL 80 
oul x AL120 

89 0QF 

SPM 120/65 

2 x AL 120 ou 

1 x AL250 

105.00 F 

55V/120W 

2 x AL 120 Ou 1 x AL 250 

115.50 F 


... et pour habiller vos montages 
COFFRETS EN TECK DISPONIBLES 


fsnstponic 

... e’est une marque de (j« 


35, rue de la Croix-Nivert, 
75015 PARIS - T6I. 306.93,69 


Veuillez me faire parvenir 

□ Documentation BI-KITS, ci-joint 2 timbres a 1,40 F 

□ Catalogue FANATRONIC, ci-joint 6 timbres a 1,40 F 

□ Le materiel suivant. 



Frais de Port: ajouter 20 F jusqu’A 1 kg. 30 F jusqu’a 5 kg 


Norn ... 
Adresse 


\ Code postal.Ville . f 
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Initiation 
Reportages 
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PROCHAINEMENT 


Documentation et tarif sur cet appareil (platines HF et codeur, manches competition, 
boitier), ainsi que sur ies recepteurs correspondants et les nouveautds 81 contre 10 Fen 
cheque. 

Catalogue Lextronic + nouveautes 81 contre 30 F en cheque. 


EMETTEUR AM/FM «X007» COMPETITION (7voies) 


Cet emetteur de presentation luxe, avec boitier-pupitre en aluminium 
brosse, fonctionne avec pratiquement tous les recepteurs digitaux AM 
ou FM. L’emetteur de base 7 voies est livre avec manches de preci¬ 
sion a couplage direct, tete HF modulaire interchangeable AM ou FM 
avec V. MOS (disponible en 27, 41 ou 72 MHz). II est equipe d une 
batterie de 12 volts 500 mAh (charge rapide), avec contrble par VU- 
metre et alarme par LED clignotant. Les trims auxiliaires a deplace¬ 
ment lineaire sont montes sur les cdtes du boitier, permettant le 
pilotage sans Idcher les manches de commande. 

Le sens de deplacement des commandes et I’ordre des voies sont 
realises a partir de remetteur. Grace a un systeme modulaire, cet 
emetteur permet, suivant les besoins de Tutillsateur, les options 
suivantes : 

1° Controle de la batterie avec alarme sonore; 

2° Dual-rate (programmation de la course des servomoteurs); 

3° couplage entre voies; 

4° mixage sur chaque manche (deux mixeurs); 

5° selection des courbes lineaires ou exponentielles; 

6° programmation de figure; 

7° manche de commande 12 canaux tout ou rien pour version nauti- 
que. 

Cet emetteur permet egalement les options compiementaires exte- 
rieures suivantes: 

— Double commande, enregistrement de programmes sur mini-cas¬ 
sette ou memoire RAM, retransmission de donnees au sol avec asser- 
vissement par microprocesseur, etc. 




l LX TRONIC 


LEXTRONIC 


s.a.r.l. 


33-39, avenue des Pinsons, 

93370 MONTFERMEIL 

Tel. 330.10.01 et 388.11.00 - C.C.P. La Source 30.576.22 
Ouvert du mardi au samedi de 9 & 12 h et de 13 h 30 & 18 h 30 
Ferme dimanche et lundi 

CREDIT CETELEM • EXPORTATION : DETAXE SUR LES PRIX INDIQUES 


l 


Veuillez m’adresser votre dernier catalogue 
+ NOUVEAUTES 81. Ci-joint 30 F en cheque. 


Nom .Pr6nom 

Adresse . 


X 


fsprdition sous ) Jours. Nos prls s'entendcnt T.T.C. 
Mlalau* 3'f«»oi loo FF. Frals do port ct d'mbiill/ige 
to f» e» tut. Reqleaent a la coaaande par cheque ou 
•4*dat. Po .r ennt re-reabourscaent Jolgne/ obi 1 qa toi ream t 
lo I d‘jrrSft et sonqe* frals supplementalres P.F.T. 


POINT DE VENTE 

HIFi SHOP KELLER 

19. RUE VICTOR-HUOO 

57600 SCHCENECK 


SUPER 

PROMO 

Regulateurs de 
tension.TO 22o 


780 5 
7812 

781 5 
781 8 
7824 


Pos, 
Pos. 
Pos. 
Pos. 
Pos. 


6 

6 

6 

6 

6 


Thyristors 34 
BSt802 4o 6 ooV 
. 6 F 


(Diodes 
1M 4oo7 
IN 4148 
Zeners o, 


o, 5oF 
o,2oF 
5 U de 


DES KITS DE QUALITE 
GARANTIS 1 AN 

| Rrf.Ml faetteur IN SS-loS MM/ coaplet ave 
£ aicro elect ret et potentioaetre voluae 

I .4V,oo F 

I Ref.69: Aapll d'an tenor. Cain aoyen to <lb 
Bande passante 7o-)oo MM/ 

I .4V.oo F 

|ffef.7o: Alarae anti-vol poor volture 
sortie sur relals contact S A 
| SysteaesDetectIon de consoaaatlon 

I . 116.00 r 

i Ref.71: Cradateur de luaiere a 
I touch-control 

. 114.oo f 

| Ref.77: *41iarntation stablllsee de lahora- 
i tolre 7V-4oV 44 Protege contre sur- 
f charges et court circuits. 

\ .714.Vo F 

| Ref.71: 3eu de luaiere )*7oo ■ 

Haute sensibllitc. Ao.oo F 

£ Ref.74: Stroboscopr rrqlable de t a 7V M/ 

to • $ .lov.io r 

I Ref.7V: Stroboscope reglable de t a 7V Hi 

17o »S.146.Vo F 

E Ref.76 1 Carillon electronlque avec HP 

I .V7, Vo r 

t Ref.77: 4apll 4* a circuits Integres 

| .V), Vo f 

[ Ref.76: Aapll SI a circuits Integres 

I . 6 ).oo r 

[ Ref.79: Booster IV* 

[ .177,Vo F 

E Ref.So: Ctagr final 77* Classe HIFi 

[ .147,oo r 

[Ref.91: Ctagr final Vo* Classe H|F| 

.191.Vo F 




era 


m 

loo KM/. 



VENTE PAR CORRESPONDANCE 

53.ru* Principal* F*57590 VIVIERS/DELME 

DISTRIBUTION ELECTRONIQUE 


BU 208 
12.50F 

BC 170 B 
0.80 F 

2N 3055 
4,00 F 

2N 1711 
1.80 F 


QUARTZ 

..Vo. 

VV KH/.Vo. 

1 MM/.J4, 

I .009 MM/... IV, 
1,9417 MM/..JV, 

7 MM/.77, 

/.©9717V MM/77, 
1,7764 MH/../V, 


oo F 
oo F 
oo F 

oo I 


1.V79V4V MH/ l7.oo 

4 MH/.IV.oo 

4.194lo4 MM/ IV.oo 
4,4)1619 MH/ IV.oo 
V MM/ ./I.oo 

6 MM/ .71.00 

6.I44o MM/.../l.oo 
6.VVJ6 MM/...71.00 

9 MM/ ./l.oo 

9.67/19 MHZ../l.oo 

10 MM/ ./4.00 

I? MH/ .//.oo 

19 MM/ ./?.oo 

14,417 MM/...74,00 

7o MH/ .74.00 

77.0)7 MH/...74,00 
77.1194 MH/..74.00 


QUARTZ 

loun s irs FRroiUNCi s 

4 !NfFRV4lir 01 lo KM/ 


(MISSION 
01 76.96V 4 
77.*oV MH/ 


RICIPMON 
DC 76.V Io 4 
77. IVn MM/ 


PRIX UHIT.7.©o F 

lo P4NACMCS... 60.00 F 
Vo PANACN1S.,/7V,oo F 


le reducteur LE KIT COMPLET .-—--. 

SK'JSSr I HIGH Q COMI 

livre aver un 
roffret TFKO 4US 77 
fare avant perree f APPAREIL 

et grivfp.unr 4ll»cn- 

t,il Ion secteur et une MONTE _ _ 

ewettr de aesure. 598 FF V T 71S5 ” 

>1 ' ^ •• 

Flche technique * 

Allaentation..........19 V 

m/?i7 km/ un* revolution pour 

Rapport slqnal bruit.4o db 

Senslblllte d'entree..env.o.7 aV/KOMM VOtr* Chain* HlFi 

Reduction souffle et paras 1les..7o db 

Tout de distortion propre..o.l \ > I KM/ •* VOS Copied* K7 


2,7 a 3o Volts o, 8 oF 


I AD 161+162. . 5, 8 oF 

BD 375.2, 5 oF 

BD 41 o.4, 5 oF 

BD 437. 3 , ooF 

BU 1 08 . 1 2 , ooF 

LaU 126.lo.ooF 


BU 2n5.1 1 ,ooF 

NE 555.2. 8 oF 

TBA 435_11 ,ooF 

TDA 1o46...12,ooF 
TDA 2oo2...11,ooF 
TDA 2oo3...14,ooF 


TEKO 

I Co ff ret ii i .«\» i que P) 

I V V \ 9o > Sn 1^^ - 

lr PIUS GRAND CHOIl 
EN MODULES HVBRIDES 
StK 070 7V * MONO 4V.Vo 1 

STK 07V 4V * HOMO VV.Vo r 

StK 0)6 6 V * MONO 99, 6 o F 

STK OVO 17V * HOMO 177.9o F 

STK 090 1 Vo • MONO 196.Vo F 

STK 46) 7*7o * STEREO 176.9o 
Circuit iaprlne et plan de 
aontage pour chaque aodulc 71 


REVENDEURS RECHERCHES 
SUR TOUTE LA FRANCE 


J 
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LE COIN DES AFFAIRES 


Repondeur telephonique. 
Enregistre 17 messages 



Prix: 


1500 F 


Repondeur telephonique a 
distance. 30 messages 



Prlx : 2900 F 


Telephone a distance 
Portee : 300 d 600 metres 



Prix : 


2500 F 


Telephone 16 memoires 
+ ampli incorpore 



Prix : 


2200 F 


Ces apparells ne sont pas homologues par les P.T.T. 


Chenillard 


+ 


1 chenillard 4 x 1000 watts 
+ 4 cubes orientables 
+ 4 lampes 60 watts 


Prix : 


320 F 


Modulateur micro 



1 modulateur 3 x 1000 watts 
+ 6 cubes orientables 
+ 6 lampes 


Prix : 


350 F 


(Suppl. : 1 cube + lampe : 30 F) Les 4 : 100 F 


Pince spot 



1 pince 

+ 1 lampe 60 W 


Prix : 30 F 

(Les 4 : 100 F) 


Casque Hi-Fi 


2 potentiometres. 
Reglage. St6r6o. 
Impedance : 4 k 150 Cl 



Prix : 59 , 90 f 





Boule + moteur 

Verre. 20 cm .330 F 

Verre, 31 cm . 450 F 

Verre. 41 cm .750 F 

Ptastique, 12 cm.190 F 

• Boule plastique + chalne) 65 F 



GYROSON 

Nouveaute exclusive. Produit 
I'eflet d une veritable barre lumi- 
neuse tournante. 

Comporte : 1 chenillard; 1 mo¬ 
dulateur micro; 8 lampes. 


Prix : 


395 F 



NOUVEAU! 

STROBOSCOPE, 60 joules, adaptable 
directement sur douille E. 27. Poten- 
tiomdtre de r6glage vrtesse. 

PH, 195' 

LA PINCE SPECIALE : L O 
DISPONIBILITE couranl mars 


9t 


PROJECTEUR 
PAR 36 SPECIAL 
POUR BOULE 
A FACETTES 

Translo 220(6 volts, incorpori. Livrt 
sans lamps. apnf 

Prix : I 50 

BLANCHE 35 F 
C0ULEUR 38 F 


LAMPE PAR 36 : 


* 


LUMINIL. 12 volts. Longueur 16 cm, 
6 couleurs. Prix.25 F a I'unit6 

LUMINIL. 220 volts. Longueur: 50 cm. 
6 couleurs. Prix.30 F a I'unita 

SUPPORT PERMETTANT le maintien 

de 8 «Luminil». 16 cm ou 50 cm15 F 


Rche RCA. femelle et male, rouge/noire 1,50 F 

Fiche Din 5, broche male.1,50F 

Douille spot E27 .2,80 F, 28 F les 10 

Porte-fusibles chassis .3,00F 

Antennes t$l6scopiques .13,00 F 

Antennes UHF trfcs longue distance. Canal 

21-69 dipbles en X. Prix.170 F 

Repartiteur mural T6I6 3 et 10 directions 10 F 
interrupteur miniat. bipolaire, 2 posit. 9,90 F 
Interrupteur simple bipolaire, 2 posit. .5,50 F 


NOS KITS 

1 modulateur 3 voies + 1 g6n6rale, transisto¬ 
rise trfcs sensible, 3 x 1 000 W —100,00 F 
1 modulateur 3 voies + g6n$rale + micro 

eiectret 3 x 1000 W. Prix .145,00 F 

1 chenillard + modulateur -f micro eiectret. 
4 x 1000 W .190, OOF 


POTENTIOMETRES 

Potentiometres ajustables 1,00 F 10 F les 10 

SPECIAL VOITURE 

10 k + 10 k + inter.10 F 

Pot double. 22 k, 47 k, 100 k. Les 10. 50 F 
POTENTIOMETRES ETANCHES 

250 k. L unit.8,50 F 

Potentiom log. lin. 1 k a 2,2 MO 20 F les 10 


RESISTANCES 

Resistances de precision. Les 10 . .15,00 F 

Resistances bobin6es. Les 10.15,00 F 

Resistances 1/4, 1/2 W. Par 1000 panachees, 
les 100 . 25,00 F 


CADEAU. 


Circuit modulateur chenillard 
4 voies micro eiectret pour 
200 F d’achat 

TRANSISTORS 
PROFESSIONNELS 


BC 408-407 . 

1,20 

BO 135-137 . 

.1,50 

BU 208 . 

.15,00 

AC 187 k 188 k apair6s. 

9,30 

AF 121 . 

3,90 

BC 141 . 

.3.60 

BCY 93. 

3,60 

BF 495 . 

3.20 

BF 597 . 

2,50 

2N 696 . 

.2,90 

2N 706 . 

. 2.50 

2N 717. 

.3,50 

2N 743 . 

3,50 

2N 909 . 

.5,00 

2N 929 . 

3,50 


2N 1613.1.90 F 

2N 2926 .2,50 F 

2N 3819 FET.4,50 F 

2N 4034 .9.60 F 

2N 4143 .4,80 F 

2N 4253 . 12,00 F 

2N 5173 . 4,50 F 

CONDENSATEURS CHIMIQUES 

1 /iF, 63 V. Les 10.10,00 F 

15 /xF. 40 V. Les 10 .10,00 F 

50 /if. 400 V. Les 10 .35,00 F 

2 x 50 . 400 V. Les 10 .60,00 F 

100 /iF, 4 V. Les 10 .10,00 F 

150 /iF, 63 V. Les 10 .35,00 F 

150/iF, 350 V. Les 10 35,00 F 

150 /if. Doubleur de tension.35,00 F 

220 /iF. 6,3 V. Les 10.15,00 F 

470 /xF. 16 V. Les 10 .15,00 F 

640 /xF. 10 V. Les 10 .15,00 F 

2200 /if, 3 V. Les 10 .15,00 F 

2 x 2200 /iF. 48 V. Les 10 65 ,00 F 

100 + 50 + 50 + 50 + 400 V. Les 10100,00 F 


Pas d’envoi contre-remboursement 
FRAIS DE PORT : 20 F — 1 kg : 30 F + 1 kg 

DRANCY EST ELECTRONIQUE 

43, rue Morin, 93700 DRANCY - T6I. : 831.76.70 

(100 m de la gare de Drancy) 

Bus. R.A.T.P. Eglise de Pantin 148. Gare Blanc-Mesnil 


C.I. 1* CHOIX 


LM 340 r6gulateur de tension 12 V 

12,00 F 

LM 741, les 10. 

20,00 F 

NE 555, les 10. 

30,00 F 

TTL 7408 .. .3,00 F TTL 7410 . 

3 00 F 

TTL 7460 . 

3,00 F 

TTL 7492 . 

3,00 F 

TTL 7495 . 

3,00 F 

Triacs 6 A, 400 V. 

4,00 F 

Thyristors 10 a 400 V . 

5,00 F 

Support de circ. int6g. 14 ou 16 pattes 2,00 F 

Voyant carr., 220 V. encliq., r.. v., 

O 2,20 F 

Led 5 mm, vert, jaune, rouge_ 

1,30 F 

Led 3 mm, jaune ou vert, rouge .. 

1,30 F 

Luciole verte. 

10,00 F 

Luciole verte, rouge, bleue, jaune. 


La pi&ce : 1.20 F / Les 10 : 

10,00 F 

TRANSISTORS 


OC 70, 71, 72, 73. 74, 45, 46, 307,164, 470. 

Les 10 . 

15 F 

OC 303 (AC 128). Les 10. 

15 F 

0C 74 avec radiateur. Les 10. 

19 F 

BC 238 b= be 108. Les 10 . 

10 F 

Puissances germanium 


30 W, 20 V Les 10. 

25,00 F 

30 a 85 W. Les 10. 

50,00 F 

Spots, 60 W, 6 colons. 

7,50 F 

t 100 W. 6 coloris . 

.12,00 F 

0 ^ Lumtere noire, 75 W. 

16,00 F 

c/> Lumtere noire, 160 W. 

130,00 F 


Radio Plan# - Electronique Loiair# N* 403 
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ilyaKIT 
— & HEATHKIT 


Monter soi-meme son 
systeme d’alarme, son 
ordinateur complet, 
son materiel de 
radio-amateur, 
sa chaine Hi-Fi... 

Complexe? 

Peut-etre. 

Mais HEATHKIT 
vous aide! 

Des I’arrivee 
du colis, tout est clair: 
pieces au grand complet, 
bien classees sous un 
etiquetage precis. Et avec les 
pieces, toute une documen¬ 
tation facile a comprendre - 
et qui ne laisse rien dans le flou: 
manuels de montage “pas a pas”, 
plans tres explicatifs. 


Vous avez quand meme un probleme ? 
Rendez-vous dans un centre Heathkit-Assistance... 

ou simplement au telephone. L’un de nos 
ingenieurs vous donnera ses conseils personnels. 


Le succes. Seui 
Heathkit garantit votre reussite. Si votre 
montage “resiste” un peu trap, nous le 
mettrons au point nous-memes. C’est 
I’Assurance-Succes! 


Le choix. Un 

catalogue Heathkit, “c’est autre 
chose". Tous les 3 mois, 
150 appareils differents sur 
60 pages pleines de 
couleurs - et 
uniquement des 
produits de qualite 
professionnelle. Vous 
n’avez pas encore le 
catalogue de ce trimestre ? 
Demandez-le vite! 


CENTRES HEATHKIT ASSISTANCE : 

Paris 75006 : 84 bd St-Michel 
T6I. : (1) 326.18.91. 

Lyon 69003 : 204 rue Venddme 
T6I. : (7) 862.03.13. 
Aix-en-Provence : 26 rue Georges Claude - 
13290 Les Milles - T6I. : (42) 26.71.33. 

Lille 59800 : 48 rue de la Vignette 
(Place Jacquart). Tdl. : (20) 57.69.61 

VIENT DE PARAITRE 
LE CATALOGUE I 

HEATHKIT^ 


printemps-ete 81 



ADRESSER CE BON: 

Pour la France, a: HEATHKIT, 47, rue de la Colonie - 75013 Paris. 

Pour la Belgique, a: HEATHKIT, 737/B7 chaussee d’Alsemberg - 1180 Bruxelles. 


Je desire recevoir votre catalogue printemps-dte 81. 
Je joins 2 timbres d 1,40 F pour participation aux frais. 


. Rue. 


Code Postal. 


Ville. 


RP-B-2 
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Societe : 


i—u 


i—u 


i i L 


I N’inscrire qu’une lettre par case. Laisser un vide entre 2 mots. Merci 

i 
i 
i 

| Residence 
j N° et Rue 

Iville 


Joindre etiquette de notre enveloppe 

«»>»«»i i i— j— i—i—i—i—J 


-I-1-1-L 


l L 


■ Code postal L 


J 



-ixS 

SANS OBLIGATION d’ACHAT je desire recevoir J 
les catalogues nouveautOs 

Je suis REVENDEUR et desire rece¬ 
voir par retour vos conditions de 
vente, sachant que ma commande 
sera d’urt minimum de 20 exemplai- 
res au total et r6glee au comptant. 


Bulletin a retourner a E.T.S.F., 2 a 12, rue de Bellevue, 75940 PARIS CEDEX 19 

DIFFUSEUR EXCLUSIF et SPECIALISTE de la CB 



CB pour DEBUTANTS. Cet ouvrage, sous forme 
de Questions-RGponses entre un debutant et un 
Cibiste chevronne, permet de comprendre faci- 
lement I’essentiel des terrnes. de la technique 
CiBi et r6pond a la plupart de vos questions. 

74 pages, format 15 x 21. Prix: 38 F. 


CB-RADIO. La radio CB en tant que hobby; La 
radio CB et la loi; Technique CB et appareils CB; 
Mesures sur les appareils CB; Port£e — Que 
faut-il consider lors de I'achat d'un appareil 
CB? Trafic CB. 

125 pages, format 15 x 21. Prix : 43 F 



ANTENNES POUR CIBISTE. N6cessit6 des anten- 
nes - Notions techniques - Le cable coaxial - 
CaractSristiques des antennes CiBi - Types cou- 
rants d’antennes - Construire ou acheter? - 
Montages des antennes - Essais, mesures, r6- 
glages - Construction d’un TOS-mfctre. 
Collection Technique Poche. Prix : 29 F 


Antennes CB. Les antennes et les ondes eiectro- 
magnStiques; Lignes; CaractSristiques des an- 
tennes; L’antenne fouet et ses particular's; 
Antenne CB industries; La fabrication 
personnel^ d’antennes CB; Accessoires; Mon¬ 
tages; Que faut-il consider lors de I’achat 
d’une antenne CB? 

125 pages, format 15 x21. Prix : 43 F 

CB Service Tome 1 traite des principes de la 
technique CB depuis I’oscillateur jusqu'd la SSB et 
la FM, ainsi que des appareils k 40 canaux. En- 
suite, un chapitre «L’appareil CB complet» (de¬ 
puis le s£lecteur de canaux jusqu'au clarifier) et 
«Antennes CB». 

160 pages, format 15 x 21. Prix : 61 F 



SOYEZ CIBISTE. Guide Pratique. Le ph6nom6ne 
CB, n6 du besoin de communication, a fait couler 
beaucoup d’encre. L’auteur fait un point precis 
sur la question, en particular de la legislation 
actuelle. 

Collection Technique Poche. Prix : 24 F. 



TOUT SUR LA CB. Radio CB - Le ph6nom6ne de 
notre temps; technique CB; Appareils CB; Acces¬ 
soires CB; Antennes CB; Mesures sur les appa¬ 
reils CB; Port6e dans I’espace; Ionosphere et 
liaisons DX; Trafic CB; Jargon CB; etc. 

210 pages, format 15 x 21. Prix : 65 F 


CB Service Tome 2 comprend les chapitres «Ac- 
cessoires CB» et «Appareils de mesure pour le 
service CB». La plus grande partie de ce volume 
est consacrGe au chapitre«Mesures et recherche 
des pannes sur les appareils CB», qui va jusque 
dans les moindres details. 

160 pages, format 15 x 21. Prix : 61 F 



APPLICATIONS DU 27 MHz. La bande des 
27 MHz a de nombreuses utilisations. Les mon¬ 
tages proposes concernent CB, radiotelephone. 
t6l6commande amateur et professionnelle, etc. 
Nombreux schemas d’appareils k construire par 
I’amateur. 

400 pages, format 15 x 21. Prix : 87 F. 


AUCUN ENVOI contre remboursement. Port Rde jusqu a 35 F : taxe 
fixe 10 F - De 35 a 75 F : taxe fixe 14 F - De 75 b 120 F : taxe fixe 20 F - 
Au-dessus de 120 F : taxe fixe 25 F. 


Regie merit it I’ordre de la 

LIBRAIRIE PARI SI EN NE DE LA RADIO 

43, rue de Dunkerque, 75480 Paris. Cedex 10 
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PARIS, LYON, MARSEILLE, NICE. 


ELECTFONIQUE 


/II /ioc\/ 
/II///X/-/N 



TEXAS - N.S. - R.T.C. - MOTOROLA 
AMPHENOL 


SEMICONDUCTEURS - MICROPROCESSEURS - CONDENSATEURS - VARISTORS - FERRITES - RELAIS - CONNECTEURS. 




CIRCUITS RADIO TV CB 


S 

178A 

s 

041E 

Ampli FI (6 Atages) dAmodulateur FM T0100 

40,50 

TDA 

2660 

s 

041P 

Ampli FI (6 Atages) dAmodulateur FM DIP14 

1430 

TDA 

2591 

s 

042E 

Modul. annaau + oscillateur TOI00 

52,00 

TDA 

2593 

s 

042P 

Modul. anneau + oscillateur DIP 14 

16.00 

TDA 

5500 

SDA 

5690 

Cds tension accord FM A memoirs 

109,20 

TDA 

4600 

TBA 

120 

Ampli FI son + dAmodulateur FM 

7.60 



TBA 

1206 

Ampli FI son + dAmod. FM +cds voi. son 

10.20 



TCA 

4S00A 

DAcodeur stArAo PLL ajustable 

28,10 

SAB 

3209 

TCA 

4510 

DAcodeur stArAo PLL 4,6 - 18 V 6 mA 

36J50 

SAB 

3210 

TCA 

4511 

DAcodeur stArAo PLL auto hifi 

nouv. 

SAB 

3211 

TOA 

1047 

Ampli FI tym 8 Et. dAmo. 0-16 MHz squelch 

29,00 

SAB 

3271 




SAB 

4209 

S 

064T 

Tuner rAcept. OC AM dbl* hAtArodyne 

2930 

SAB 

3211Z 

s 

89 

Divis. progr. (50/100/200) 500 MHz 

196,00 

SDA 

2007 

s 

187 

SynthAse frAqusipce PLL (av S 353 +S 89) 

270.00 

SDA 

2006 

TCA 

440 

RAceptaur AM jusqu'A 40 MHz 

16,90 

SM 

801 

TOA 

1048 

F1 son TV + dAmodulateur AM 

23.20 

SM 

802 

TDA 

4000 

RAceptaur AM/OL-OM-OC complet 

nouv. 

TDA 

4050 


TDA 

TUA 

TUA 


4100 

1000 

2000 


RAcapteur OL-OM-OC complet rech. aw to 

Tuner t 400 MHz TV radio 

Tuner 1400 MHz/filtre onde surface 


nouv. 

nouv. 

nouv. 


SOA 

SDA 


SOA 

SOA 


UAA 

SAB 

SAB 

s 

s 


LIAISON BCD paralMe. BCD sArie =3 file. MULTIPLEX 


2004 

2006 

190 

2014 


Driver dAcod. affich 4 LED code stria BCD 47.90 
Affichaga canal/tube TV 58,80 

Affichaga accord / tube TV 24,80 

Driver dAcod/affi 2/4 LEO code sAr. BCD cascad. 48,10 


170 

170L 

180 

3211 


FrAquence mAtr* radio + FM 5 ch LCD 
Command* da rampe 1 LED/16 linAeire 
Command* de ramp* 1 LED/16 log. 
Command* de rampe 12 LED linAeire 
DAcodeur elf. LED 7 segm. (Pr 3209-4209) 


32112 DAcodeur aff. LED 7 segm. (Code BINJ 


0436 
0437 
SDA 2001 
SDA 2002 
SOA 2004 
SDA 2006 
SDA 2007 
SDA 2006 
SOA 4040 
SOA 4041 
SDA 5650F 
SM 564 
SOA 5690 
TDB 0453A 
Ensemble 
S 187 


TBA 1441 
TDA 4260 


TBA 120S 
TDA 1048 
TDA 2048 
TDA 2840 
TDA 2841 
TDA 4280T 


TBA 

TDA 

TDA 

TDA 

TDA 

TDA 

TDA 

TOA 

TDA 

SAS 

SAS 

SAS 

SAS 

SAS 

SAS 

SAS 

SAS 

TDA 

TDA 


830G 

1037 

2000 

2003 

2030 

2840 

2870 

3000 

4290-2 

560S 
570S 
580 
590 
5800 
5900 
6800 
6810 
1195 
2000 


Divistur VHF 1/64 80M-1GH* 

PLL pr synthAse frAq. (pas 125 kHz) 

Dlvlseur UHF/VHF 1 :64 80-1 GHz + prAamp. 
PLL pr synthAse frAq. (pas 125 kHz) 

DAcodsur pilot* 4 aff. LED 7 segm. (BCD SAria) 

Affichaga canal/tub* TV 

RAceptaur IR interf. s4rie +4 S analog. 

Emetteur IR 120 codes 

Diviseur UHF/VHF 1 : 256 

Diviseur UHF/VHF 1 : 256 av prAampli. 

Memoir* EAROM 16 x 14 bits 
Synth. frAq./TV 

Command* tension accord FM (av. TDB 453 A) 
Comperataur pr synth. tension 
SDA 5690+TDB 0453A 
Synth, frAq. PLL (+S 353 +S 89) 

Diviseur programmable (60/100/200) 500 MHz 

FI video TV NB couleur av. CAG 
Circuit CAF 

FI video TV NB couleur av. CAG pr VCR 

Ampli FI son + d*modulateur FM 
FI son TV + demodulataur AM 
FI son + demodulataur AM pr VCR 
FI son s4pare GERBER 
FI son separe GERBER +CAF 
FI son FM 

Ampli micro piezo 39 dB/Teiephone 

Ampli BF 5W/16ft24 V 

Preampli corractaur stereo 

Ampli BF 10 W/2fi (auto 8 A 18 V) protege 

Ampli BF 14W/4028 VprotAgA 

Traitement parallel* du son * GERBER a 

Ampli BF 10W 

Ampli BF 15W/4024 VprotAgACC 
Contrbl* tonalite DC 

Inter A command* par affleuramant (lar an tom.) 
Idem 560S. mail positionnement indifferent 
Idem 560S, avec compteur en annaau 
Idem 580, mais positionnement indifferent 
Commutataur « TOUCH-CONTROL a 
Commutateur « TOUCH-CONTROL a 
5 Inv. « TOUCH-CONTROL a 
1 inv. « TOUCH CONTROL » 

Commutateur MOS pour 4 sources (orgues) 
Commutateur pour 2 sources 


196.00 

16,00 

27.80 
19,00 
29,90 

29.90 

58,00 

8830 

49.80 

77.70 

47.90 

58.80 

68.40 

58.80 
47,00 
60.20 

56.40 
150,60 
109.20 

2030 

129,50 

270,00 

196,00 

26.70 

18.40 

24.50 

10,20 

23.20 

24.40 

29.80 

34.30 

35.70 

57.90 

15.80 

46.90 

23.10 

26.10 

29.80 
28,00 
32.00 

29.90 

27.00 

27.00 

28,00 

28,00 

40.30 

35.50 
36.00 
17,60 
34.00 

46.90 


Circuit luminqsite couleur 
Separataur synchro oecillataur lignes 


Alimentation A dAcoupage pour TV 

TELECOM. PAR INFRAROUGE 

RAceptaur IR 3 fonctions analogiquas 
Emetteur infra-rouge 
Driver-dAcodeur DISPLAY 
RAceptaur IR sorties 
RAcepteur IR 4 fonctions analogiquas 
Driver-dAcodeur DISPLAY 
RAceptaur IR interf. SArie +4 Val. Analog. 

Emetteur IR tAIAcommanda 120 instructions 
Emetteur IR 8 instr. (Ex. pour S 566/576) 

RAceptaur IR CAG 8S pour S 566/576 
TDA 4050 PrAampli pour PHOTODIODE IR (100 kHz) 

KITS TELECOM. INFRAROUGE : list* da prix et doc. sur demand*. 

DIVISEUR DE FREQUENCE 


289,50 


REG 

3830 

TCA 

780 

29.70 

S 

672 

29.70 

TDA 

4700 

24,50 

TDA 

4718 

27.60 

TDB 

0117T 


TDB 

0723A 


TDB 

7805T 

76.60 

TDB 

7806T 

48,00 

TDB 

7808T 

29,90 

TDB 

7812T 

60,70 

TDB 

7816T 

7630 

TDB 

7818T 

29,90 

TDB 

7824T 

68,40 



58,80 



nouv. 



nouv. 



27,00 




S 

0436 

Diviseur UHF/VHF 1 :64 

58,00 

S 

0437 

PLL pour synthAse frequence 

86.30 

SDA 

2001 

Diviseur/64 1 GHz 

49,80 

SDA 

4040 

Diviseur UHF-VHF/256 

47.00 

SDA 

4041 

Diviseur UHF-VHF/256 avec prAempli 

60.20 

S 

89 

Diviseur programmable 0 A 500 MHz 

196,00 


COMMANDE ECLAIRAGE - MUSIQUE 


S 

5666 

Gradateur lumiAr* A affleuramant 

32,00 

s 

576C 

Gradateur lumiAr* 3* gAnAr. TEMPO/axtinct 

38,50 

s 

576D 

TOUCH SWITCH 3a gAnAr. TEMPO/axtinct 

35,40 

SAB 

0600 

Carillon 3 notes 660-550-440 Hz 

40,70 



Kit Carillon SAB 0600 <6-11 V) 

75,00 

SAj 

141 

Diviseur pour BF 

43,50 

SM 

750 

GAnArateur da rythme programme 

98.50 



AMPLIS OPERATIONNELS 


TAA 

521A 

Ampli OP (709) 

9,50 

TAA 

761S 

Ampli OP ± 20 V/260 mA (TO78) 

19,30 

TAA 

761A 

Ampli OP ± 20 V/70 mA (DIP6) 

8,00 

TAA 

765A 

Ampli OP kJ 761A (-25 + 85 0 

9,80 

TAA 

861A 

Ampli OP ± 10 V/70 mA (DIP6) 

7.00 

TAA 

865A 

Ampli OP id 861* (-25 + 86 0 

9,00 

TAA 

2761A 

Ampli OP doubit (761A) 

12,80 

TAA 

4761A 

Ampli OP quedru. (761A) 

18,90 

TAB 

1453A 

Ampli OP (Faibies tensiont/0, comp.) 

10,50 

TBA 

221B 

Ampli OP (= 741 DIP8) 

2,50 

TBA 

83 OG 

Ampli de micro 39dB 

57,90 

TBB 

0747A 

Ampli OP double (= 747) ± 18 mA 

7.90 

TBB 

0748B 

Ampli OP (= 748) 

3,80 

TBB 

1331A 

Ampli OP DARLINGTON (IntAgrateur) 

9,90 

TBB 

1458B 

Ampli OP (=1458) 

4,70 

TBB 

2331B 

Ampli OP double entrAe DARLINGTON 

11.20 

T8B 

4331A 

Ampli OP quadruple entrAe DARLINGTON 

1730 

TCA 

106 

DAtecteur de seuil alim. 30 V 

19.60 

TCA 

1068 

DAtecteur d* seuil alim. 20 V 

17,30 

TCA 

205A 

DAtecteur da proximitA inductif 

25,10 

TCA 

206K 

DAtecteur proximitA inductif MICROPAKT 

25,50 

TCA 

311A 

Ampli OP *ntrA* DARLINGTON 

9,40 

TCA 

315A 

Ampli OP id 311A <- 25 + 85 C) 

9.40 

TCA 

321A 

Ampli OP (niv. TTL) 

8,50 

TCA 

325A 

Ampli OP id 321A (- 25 + 85 C) 

9,40 

TCA 

331A 

Ampli OP 

9,40 

TCA 

345A 

DAtecteur seuil command* expos photo 

18,10 

TCA 

671 

RAseau 5 tram NPN 

13.90 

TCA 

965 

RAgul. vitasaa/impulsion pour mottor* 

34.60 

TCA 

965 

Oiscriminataur A double fanAtra 

22.00 

TCA 

971 

RAseau 5 tramistoa NPN 

15,60 

TDB 

0556B 

TIME R-temporise teur 

3,80 

TDB 

0656A 

Double TIMER 

8.20 



MICRO-ORDINATEUR 




□'INITIATION 



Programme tout** EPROMS 5 V(K7) 




SIEMENS ECB 85 




NET T.T.C. 3 822 F 




Notice en francais gratuite. 



Command* phase THYRISTOR 
RAgul. numAriq. vltesss mot. universal 50 Hz 
RAgul. alim. A dAcoup. prof. PLlVsynchro 
RAgul. id. 4700 simplifiA 


B 


B. 


H. 


HB 


AFFICHEURS 

7 mm rouge LED 
10mm rouge LED 

14 mm rouge LED 

14 mm vert ou orange LED 

14 mm jaunt LED 

14 mm rouge LEO 1.1/2 digit +pt 

18 mm rouge LEO 
18 mm vert ou orange LED 
18 mm jeune LED 

double 14 mm rouge LED 
double 14 mm orange LED 


FAN 

406OR 

FAN 

41041T 

FAN 

4071T 

FAN 

6132T 

FAN 

6102T 

SAS 

231W 

SAS 

250 

SAS 

251 

SAS 

261 

KHZ 

101 

K164 

KHY 

13 

KPY 

10 

KPY 

11 

KPY 

12 

KPY 

13 

KPY 

14 

KPY 

16 

KSY 

10 

KTY 

106 

KTY 

10C 

KTY 

12A 

KTY 

12B 

KTY 

12C 

KTY 

120 

KTY 

13A 

KTY 

13B •< 

KTY 

13D i 

SAS 

231W i 

SFH 

41-36 l 

SFH 

120 i 

SMX 

5 

TFA 

1001W 1 

CNY 

4N25 

1711 I 

1 

8080 

A-P 1 

8085 

A-P 1 

8255 

A-P 

SDA 

2006 < 

SDA 

5650R 

S 

353 1 

4116 

P3 1 

2114 

A 4P 

2716 

450nS 1 

SAB 

3060P i 

SOA 

5010 i 

SOA 

6020 i 


Pour frAQuencemAtr* radio SDA 5680A 
Affi. 4+2 digi. LCD 10 mm+7 mm 
«HH :MN : as a direct 

CAPTEURS 

Capteur effat hall linAeire 
DAtecteur effet hall (—26+85 C) 

Idem mais temperature 0 A 70 C 
Inter magnAtosensible 650-100 Gauss 
Capt. hall cplet A fourche (allumaga) 40 nrvA/40 
Thermistances CTN 20 % <6,8ft.. A 470 kO) 
Sonde capteur (fhumiditA complet 
Capteur da pression absolu* 0-2 bars 
Capteur de pression absolue 0-1,1 bar 
Captaur da pression differ. 0-1. 1 bar 
Capteur de pression differ. 0-1,1 bar 
Captaur de pression absolue 0-15 bars 
Captaur de pression differ. 0-15 baa 
Capteur hall da position Diam 3 mm 
Capteur temp, silicium I in. 2 % (T092) 

Captaur temp, silicium tin. 2 % (T092) 

Capteur temp, silicium (T0202) lin. 1 % 
Capteur temp, silicium (T0202) lin. 2 % 
Capteur temp, silicium (T0202) lin. 5 % 
Capteur temp, silicium (T0202) lin. 10 % 
Capteur temp, silicium (SOT23) lin. 1 % 
Capteur temp, silicium (SOT23) lin. 2% 
Capteur temp, silicium (SOT23) lin. 10% 
Capteur hall-proportionnel au champ, magn. 
Panneau sol air# 12 V 16.5 W 
Cellule solair* D 120 
Radar DOPPLER alarme 
Photodiode +ampli-op sortie linAaire 
Photocoupleur isol. 4 kV 
Photocoupleur isol. 1,5 kV 

MICROPROCESSEURS 

Microprocesseur 8 bits 
Microprocesseur 8 bits 2.6 MHz 
I nterf ace/programmable 
EAROM 32 x 16 bits 5uS 
EAROM 16 x 10 bits 
Metric* prog. 16x10 diodes 
MAmoire RAM DYN 16 k x 1 (200 nS) 

Lot de 8 4116 P3 

RAM STATIQUE 1 k x 4 bits 200 nS 
EPROM 5 V 16 kbits 

Pour les micros, demandez le tar if « MICRO » 
Convertissaur analog./num 8 bits (40 Us) 
Oirectement compatible 8060/8085 
Convertissaur analog./num 6 bits 100 MHz 
Le plus rapide du march* 

Convertisaeur analog./num 6 bits 50 MHz 


ET AUSSI : CONNECTEURS AMPHENOL, BERG, SIEMENS 

circuits imprimAs, IEE 488, V 24, DIN 41524, 41612, 41617, circulaires. rectangulaires ; cAbles *n nappe et coaxieux .support* OIL. 


ELECTRONIQUE AVIREX NISSAVIREX 

75014 Paris 69006 Lyon 13008 Marseille 06300 Nice 

16, rue Delambre / Metro Raspail 16, rue de Seze / Metro Foch 92. avenue Jules-Cantim / Metro Castellane 186, route de Turin 

(1) 326.30H (7) 824.80.85 (91) 79.17.56 (93) 55.03.23 

VENTE PAR C0RRESP0NDANCE (sans minimum de commande) : AVIREX, BP 9 C, 69140 RILLIEUXCRtPIEUX. Port et emballage 10 F. Conditions de paiement: cheque a la commande 
(ou contre-remboursement: supplement 15 F). Catalogue Avirex. en nos magasins : 15 F. par poste : 20 F. Prix garantis jusqu’au 30 juin 1981 


32.40 

nouv. 

130,70 

105,80 

37,00 

8,00 

6,70 

10.00 

10,00 

10,00 

10.00 

10.00 

10,00 


9.15 

8.40 

8,85 

13.00 

17,06 

10,10 

12.25 

15.60 

20,40 

19,90 

26,95 


41.75 


63.30 


44,96 

1730 
16,50 
22,20 
V 99.00 
2,80 
557.00 
181,00 
337,00 
199,00 
415,00 
167.00 
187,00 

45.60 
10,40 

7,40 

45.95 
26,90 
19.30 
14,20 
31,80 
18,65 

9,85 

44.96 
nouv. 
nouv. 

599.50 

43.60 
8,90 
6,00 


71.50 
76.00 
78.00 

71.50 
68.40 
88,00 
39,00 

292.00 

59,00 

49,00 

91.60 
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PA . petites annonces _ 

La rubrique petites annonces de Radios Plans est ouverte £ tous nos lecteurs pour toute off re d’achat, de vente, d'dchange de materiel ou 
demande de renseignements inter-lecteurs. 

Ce service est offert gratuitement une fois par an £ tous nos abonnts (joindre la derntere etiquette-adresse de la revue). 

Les annonces doivent 6tre redigees sur la grille-annonce Ins6r6e dans cette rubrique. Le texte doit nous parvenir avant le 30 du mols 
ptecedant la parution, accompagnd du paiement par CCP ou cheque bancaire. 


Recherche notice d'utilisation et de 
teglage de I’oscilloscope Hameg, 
type HM 312-4, 10 MHz, tube 13 cm. 
Photocopie, frais rembours£s. Re¬ 
compense. M. Tissot Roger, 61, bd 
Victor-Hugo, 02200 Soissons. 


Vds emet.-tecept. CB AM USB LSB, 
4 W, 12 W. 40 CX, marque Land 
commandeSBE2 500 F + antenneen 
cadeau. Appareil neuf 2 mois, peu 
servi. M. Famare Roland, 61, cite les 
Alouettes. Bt D. 85500 Les Herbiers. 
T6I. (16-51)67.02.75 


Vends cause place et double emploi, 
fr6quencemetre digital Hewlett 
Packard 5243 L avec tiroir 100 MHz 
5251 A et notice technique complete. 
Mise au point £ prevoir. 500 F. Tei. 
585.46.70 apr. 19 h.M. Antoine Jacky, 
R6s. Rimini, app. 2144, 8. av. de 
Choisy, 75643 Paris. 


Vds trans. 144 Blu TR 7010 : 1200 F. 
Trans. 144 TR 2E, AM-FM : 500 F. Ant. 
5/8 : 50 F. Self £ roulette argente avec 
compte-tours : 100 F. M. Tarrius Ber¬ 
nard, rue des Eglantiers, Lotissement 
Les Rosiers, Saleilles, 66330 Cabes- 
tany. 


Cherche emploi stable, connaissan- 
ces composants 6lectroniques, cir¬ 
cuits imprim£s, £lectricit£ m£nager, 
d6pannage TV, NB et couleur. T6I. 
28.87.93 (84). M. Gibaud Pierre, 55, 
rue Ren6 Payot, 90000 Belfort. 


Vds Transceiver 144, FM, 3 watts. R6- 
peteurs £ quartz. M. Mournet, 12, rue 
Lavoisier, 24100 Bergerac. 


Afin de r6aliser notre 6metteur-r6- 
cepteur CB qui va §tre d£crit dans 
Radio-Plans, il peut etre int6ressant 
de se regrouper pour commander le 
mat£riel. Si vous 6tes int£ress£ : 6cri- 
vez-moi. J. Berger, 2, rue Charles-P6- 
guy, 77450 Esbly, suivant parution, la 
r£ponse peut tarder. 


Rech. Paris et env., cerveau d’acier 
pour calculs et mise au point (chroma 
Secam) 10 jours en juillet, prestations 
int. et super int. si g£nial. T6I. (4) 
456.36.86. Tardieu Christian, 10, 
Boucle d'en Bas, 60270 Gouvieux. 


Vds Radio-Plans du n°313 £ 360. 
Faire offre. M. Guillaume B.. 8. rue 
Mabille, 55600 Monthedy. 


Vds cours informatique en livres 
broch6s dans 6 solides coffrets 
biblioth&que. Neuf, non utilise : 
4 400 F, valeur: 5 750 F. En ca¬ 
deau, 1 radio-bracelet, 1 montre 
cristaux liquides, 1 calculateur, 
10 relais, 12 V ou 1 lect. K7 + div. 
com. 6lec. Val. 1000 F. Tuner FM 
G6go 5 st. pr£r£gl. Neuf: 800 F. 
Val. 1 255 F + cadeaux comp. 
6lectr. Val. : 500 F. Ecr. £ Mignot 
Jean, 44, rue des 2 Fr£res La- 
porte, 78680 Epone. 


Vds enceintes Pioneer 2 voies, 
35 W, made in England 1000 F + 
enceintes 15 W, 350 F. 270.44.01. 


Vds collection complete depuis 
1972 dtelectronique pratique 
jusqu’au n°100 : 300 F + port. 
Module ampli-pteampli RP 
n° 306. Teste mais calibrage £ fi- 
nir. Complet avec prises et pot. 
250 F. M. Navoizat, 543, av. de la 
Liberation, 77350 Le Mee-sur- 
Seine. T£l. 069.16.74 le soir. 


Vds ordinateur dtechecs Chess 
Champion MK3 : UG + 6chiquier 
£ cristaux liquides + imprimante. 
Valeur: 6400 F, vendu : 4000 F 
ou 1700 F. L’UC seule (ordina¬ 
teur). T6I. 919.43.19 apr. 17 h. 5, 
rue de la Victoire, 78700 
Conflans-Ste-Honorine. T6I6- 
phonez ou 6crivez puis passez 
me voir. Jouez une partie et jugez 
vous-m£me de sa force. 


Vds 6metteur-r6cepteur SB 101 
3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz, 
100 watts HF ret alim. lecteur 5 
moments sazgenet t£te, type 
TG732. T£l. apr. 19 h. 007. 48.07. 
M. Lamotte Fr£d£ric, 1, altee des 
Berges, 77400 Lagny-sur-Marne. 


P. collect., app. photo Foth, plaque 6 
1/2 x 9. obj. 45, F 105, retardement. 
Bon £tat. Sac cuir, dos pdllicules, 
200 F. West-pocket 4 1/2 6 (1920) avec 
sac 100 F. Magn£tophone Baby Oli- 
veres (1952. Avec sch£ma 250 F. M. 
Plaiez, 89770 Chailley. T6I. (86) 
56.20.46. 



(— — —— “™“ > 

BON A DECOUPER ET A RETOURNER, 

ACCOMPAGNE DE SON REGLEMENT A 

RADIO PLANS SERVICE P.A. S.A.P. 

70, RUE COMPANS, 75019 PARIS. TEL. : 200.33.05 


NOM .PRENOM 

ADRESSE ... 


TEXTE DE L ANNONCE QUE JE DESIRE INSERER DANS RADIO PLANS. 

ECRIRE LISIBLEMENT EN CAPITALES ET EN LAISSANT UNE CASE BLANCHE 
ENTRE CHAQUE MOT. 

ATTENTION : le montant des petites annonces doit obligatoirement etre joint au texte. 
TARIF : 7 F TTC, la ligne de 31 lettres signes ou espaces. 



- J 
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ALIMENTATION 0-30 V/3 A. 
STABILISEE 

Prix TTC : 1099 F 

LARGE GAMME OE VALEURS DISPONIBLES 

TOUTES VALEURS A LA DEMANDE 


SOFATEC, 7, villa Robert-Lindet, 

75015 PARIS Tel. : 531.20.01 + 


A WON : % 
CA 


% 


22, avenue de Saxe 69006-LYON 
Metro: Foch Tel: (7)852.77.62 
Ouvert du lundi au samedi 
p 9 h - 12 h 14h-19h 


TOUTES PIECES DETACH EES 
POUR L’ELECTRON IQUE, LA CB ET 
LA MICRO-INFORMATIQUE. 


Quelquae exeaplea en stock: 

CD4001: 2,t0 
CDLOII: 2,50 
CTi.012: 2,9C 
UA7<* IClft 2,50 
TLOPl: t ,30 
Disc: 2,CO 

Trane fort slfsc: L,0C 


KE555: 3.CO 
1W C02: C ,8C 
0A7«O5CKC: 7,70 
0A725CH: *,00 
BC2JP3: 1,2C 
Led route f 5: 1 
Inter *A: , 5C 


,CC 




leuiUez me faire parvenir ivtre 
catalogue general contre 25 francs en cheque 
remhoursuhle a la premiere commande d un 
numtant superieur a 100 francs. 

SOM: - PRENOM: _ 


! IDRESSE: 


Vds 1 programmateur d’Eprom 
pour 2708, 2716, 2532, 2758. Du¬ 
plication, test de virginity. Liai¬ 
son RS 232. Buffer 4K avec cla¬ 
vier et affichage Hex. Prix: 
2 900 F a dSbattre. A. Porhel, 
721.03.21 h. bur. ou 001.78.06 
apr. 20 h. 


Vds orgue 6lectronique tr. bon 
6tat avec nrtemoire, rythmes. 

Basse + 2 livrets. Vendu : 
1200 F. Val. : 1800 F. M. Micheau 
Andr6, 28, rue de Vicdessos, 
31200 Toulouse.. T6I. 16 (61) 
48.95.29. 


Recherche camera NB VC 115 
Akai occasion nteme en panne 
mais pas bricotee. Faire offre au 
361.73.92. M. Flusin G6rard, 7, 
villa des Bruydres, 93260 Les Li¬ 
las. 


V. REC. FR 101 et neuf. Bandes 
amateurs et ondes courtes + 
144-146. Val. 5 200 F, vendu 
3 200 F. HP Lindllner neuf, val. : 
550 F, vendu: 250 F. T6I. (91) 
51.35.12. 


TOUS LES 

RELAIS 

RADI0-RELAIS 

18, RUE CROZATIER 
75012 PARIS 

Tel. 344.44.50 

R E R GARE DE LYON 


Vds cours Seditel SI1 + materiel 
300 F. Divers livres, revues, ap- 
pareil de mesure, composant. 
Calculateur Hewlett Packard HP 
33 E 400 F. Chaine Hi-Fi, 2 x 
40 W. Technics. Sabbia Roger, 4, 
rue des Roses, 38120 Saint- 
Egreve. T6I. (76) 75.09.18 apr. 
19 h s.v.p. 


Soctete SRAH SARL, realisa¬ 
tion d’automatismes. 1, place 
de la Mairie, 60600 Nointel. 
T6I. (4j 450.19.16. Pour vos 
probtemes d'automatisme, 
consultez-nous. 


Vds osc. BF bicourbe Dumont: 
1000 F. HF bicourbe CRC : 
1500 F + divers app. : gen6r. BF, 
alim. HT, BT. Volt. 6lec. M. Lou- 
vradoux. 844.03.04 / 845.36.16. 


mini-tour a metaux Elmia 

pour tout 1st trsvsux minutisux 
sxigesnt un# trto grand# precision: 
micromAcaniqu#, mod* I ism#, pro 
totypss. stc... 

Un motsur ds 145 W ds 250 6 3000 tr/mn - 
Un# brochs pour pitot jutqu'A 0 68 mm - 
Un chsriot: courts de 250 mm - Precision: 

0,025 mm - Dim. 59 x 19cm • Hsut.de points#: 

50 mm • Poidt: 17 kg. Option: Bolts 6 
rapports ds f iletage pour 
pat ds 0,25 A 0,15 mm - 
avancs automatique. 



rC; ffW|rCW 

devotre talent 



■ Veuillez m'envoyer gratuitement et sans engagement de 
jma part, une documentation 6 I'adresse ci-dessous: 


jNom: . . 
a Adresse: 


i 




Coupon A rstoumsr 6: 

Elmia - BP. 233/R6 67006 STRASBOURG CEDEX 
Distributeur sxdutif 


1 

Q0 a 


3 
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S’ABOMra? 


pOUPQ UOl? ¥cOMMENT? W^ cqMB ieN? 


Parce que s’abonner a 
“RADIO PLANS” 

C’est •plus simple, 

• plus pratique, 

• plus economique. 

C’est plus simple 

• un seul geste, en une 
seule fois, 

• remplir soigneusement cette 
page pour vous assurer du service 
regulier de RADIO PLANS 

C’est plus pratique 

• chez vous! 

des sa parution, c’est la certitude 
de lire regulierement notre revue 

• sans risque de l’oublier, ou de 
s’y prendre trop tard, 

• sans avoir besoin de se deplacer. 


En detachant cette page, 
apres l’avoir remplie, 

• en la retoumant a: 

RADIO PLANS 

2 a 12, rue de Bellevue 
75940 PARIS Cedex 19 

• ou en la remettant a votre 
marchand de joumaux habituel. 
Mettre une X dans les cases g] 
ci-dessous et ci-contre 
correspondantes: 

□ Je m’abonne pour la premiere 
fois a partir du n° paraissant au 

mois de. 

□ Je renouvelle mon abonnement 
et je joins ma demiere etiquette 

d’envoi. 

Je joins a cette demande la 
somme de.Frs par : 

□ cheque postal, sans n°de CCP 

□ cheque bancaire, 

□ mandat-lettre 

a l’ordre de: RADIO PLANS 


RADIO PLANS (12 numeros) 

1 an□ 75,00 F France 
1 an □ 115,00 F Etranger 

(Tarifs des abonnements France: TVA recup£- 
rable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonne¬ 
ments Etranger: exon^res de taxe, frais de 
port inclus). 


ATTENTION! Pour les changements 
d’adresse, joignez la demiere etiquette d’envoi, 
ou a defaut, l’ancienne adresse accompagnee de 
la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des 
references completes de votre nouvelle adresse. 
Pour tous renseignements ou reclamations 
concernant votre abonnement, joindre la 
demiere etiquette d’envoi. 



Ecrire en MAJUSCULES, n’inscrire qu’une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci. 


Nom, Prenom (attention: priere d’indiquer en premier lieu le nom suivi du prenom) 


Complement d’adresse (Residence, Chez M.., Batiment, Escalier, etc...) 



11 i i i i i i i i i i 11 i i i 11 i i i i i 

N° et Rue ou Lieu-Dit 
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COMPTOIR RADIO DE L’AMATEUR 


CORAMA, 51, cours Vitton, 69006 LYON. T6I. (7) 889.06.35 



g VENTE PAR CORRESPONDANCE 

C MINIMUM D'ENVOI : 50 F 

O CORAMA PAIEMENT PAR CHEQUE A LA COMMANDE 

J 


REPERTOIRE DES ANNONCEURS 

BISHOP GRAPHICS. 

.113 

INTER ONDES . 


BLANC MECA. 

.54 

KLIATCHKO. 

.91 

BLUE SOUND. 

.17 

KORTEX CENTER. 

.93 

B.H. ELECTR0NIQUE. 

.10-11 

L.E.E. 

97 

C.F.L. 

.95 

LEXTRONIC. 

.105 

CIBOT.IV Couv.-52 

LIBRAIRIE PARISIENNE 


COMATELEC. 

.Ill 

DE LA RADIO. 

.108 

COMPOKIT.... 

. .20-21 

UMKO. 

. 95 

COMPTOIR LANGUEDOC. 

.98-99 

LOISITEK. 

.10-11 

CORAMA. 

.17-113 

MAGNETIC. 

.18 

LE DEPOT . 

.7 

METRIX . 


LA DIFFUSION MUSICALE 

.17 

OFFICE DU KIT. 

.26 

DYNAX . 

.22-23 

PARIS NORD SECURITE. 

.14 

ORANCY EST ELCTRONIOUE 

.106 

PENTASONIC. 

.3-4-5 

ELECTRONIQUE APPLICATION III Couv. 

PERLOR. 

.101 

ELECTRO KIT. 

.94 

RADIO-CHAMPERRET . 

.10-11 

ELECTRONIQUE AVIREX. 

.109 

RADIO RELAIS. 

.41 

ELECTROME. 

.96 

REUILLY COMPOSANTS. 

.12-13 

ELECTRO STYLE. 

.19 

ROCHE. 

. 114 

ELMIA. 

.Ill 

SELECTRONIC. 

.97 

EURELEC. 

.6-8-76 

SILICONE VALLEE. 

.7 

EUROPE ELECTRONIQUE. 

.16 

SLORA. 

.101 

FANATRONIC. 

.102-103 

SUPER 73. 

.95 

GAR. 

.105 

STE METROLOGIE. 

.101 

HEATHKIT. 

.107 

SOOIFAM. 

9 

HIFI. 

.104 

SOFATEC. 

.Ill 

HOLH & DANNER. 

.90-91 

SONEREL. 

.93 

IED. 

. 7 

STAREL . 

.24-25 

INSTITUT ELECTRO RADIO . .. 

.92 

UNICO. 


INSTITUT CONTROL DATA .... 

.15! 

VIDEO. 

.100 





t\cex 




s s^r“ e 

saivs ffr 
_ sa^s^ e 

- „ 
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PLUS 

DE: 


125 KITS 


EXPOSES 

EN 

MAGASIN 


KITS GARANTIS 1 AN. LIVRES AVEC 
NOTICE DE MONTAGE DETAILLEE. 


ROCHE 

200, avenue d’Argenteuil 
92600 ASNIERES Tel. 799.35.25 


Lftgendes : AL : Alimentation; P : Puissance F ; Frequence; C ; 

Consommation; S : Sensibility 2 : Impedance; Oi: Distorsion; 

LC ; Livr6 compiet avec coffret. fiches. boutons, etc. 

KITS EMISSION-RECEPTION 

005. Emetteur FM. 60-145 MHz. P . 300 mW. Portfte 8 km. Al; 4.5 k 40 V 44,00 F 

HF 65. Emetteur FM. 60-145 MHz Porte k plusieurs km. AJ; 4.5 k 40 V.40F 

OPTIONS ; Antenne tftlftscopique acier pour ftmetteurs (005 ou HF 65). 20 F 

Micro Pastille.. 23 F; Micro Electret 23 F; Micro complet avec pied .... 28 F 

Kn 46. Rftcepteur FM (pour ftmetteurs). B.P. 80-110 MHz. Al. : 9-12 V.56F 

HF 310. Tuner FM. Al : 12 k 55 V. C ; 5 mA. S : 5 pN . Di: 1.5 %.182F 

JK 04. Tuner FM. BP 87-108 MHz. S : 25 pN. Oi ; 0.5 %. B.P. 87-108 MHz. LC. 137F 

JK 06. Emetteur 27 MHz. 25 mW Quartz foumi. Al: 9 V. LC.131F 

JK 05. Rftcepteur 27 MHz. S : 10 mV. Quartz foumi. AJ; 9 V. LC.141F 

OK 106. Emetteur ultra-sons. Al; 12 V. Portfte 15-20 m. Avec transducteur 83,30 F 
OK 108. Rftcepteur ultra-sons. Al: 9 V. Sortie retais. Avec transducteur 93,10F 
HF 305. Convertlsseur VHF144 MHz. B P. 100-200 MHz. S ; 0.8 mV. Al: 9-15 V 174F 

KN 9. Convertisseur AM/VHF 118-130 MHz Rftception sur P.0.38F 

KN 20. Convertisseur 27 MHz. Rftception C.B sur P.0. 53,00F 

KN 10. Convertisseur FM/VHF. 150-170 MHz. Rftception sur FM.42,OOF 

OK 122. Rftcepteur 50 ft 200 MHz. 5 gammes. Super rftaction. 125,00F 

KN 17. Oscillateur code morse. AJ : 4.5 V.40,OOF 

OK 100. VFO pour 27 MHz. Remplace les quartz.83,10 F 

OK 168. Emetteur infrarouges. Al; 9-12 V. Portfte 10 m .125,OOF 

OK 170. Rftcepteur infrarouges. Al: 12 V. Sortie sur relais 155,00 F 

OK 167. Rftcepteur 27 MHz. Super hfttftrodyne. 4 canaux. Al: 12 V. LC . 255,00F 

OK 159. Rftcepteur 144 MHz. FM. Bande marine AJ; 12 V. LC. 255,00F 

OK 177. Rftcepteur. Bande police. FM. Super hfttftrodyne. Al: 12 V. LC. 255,OOF 

OK 163. Rftcepteur AM. Bande aviation. Al: 12 V. LC. 255,00 F 

OK 181. Dftcodeur de blu. Al; 12-13.5 V.125,OOF 

KITS AMPLIFICATION 

KN 3. Ampllficateur tftlftphonique. AJ; 12 V. Avec capteur 70,00 F 

AF300.AmpliBF,6W.AI:9 18 V. Di: 0.3%. Z: 4/8 0. B.P. 20 Hz-20 kHz. 87,00 F 
KN 12. Ampli BF. 4,5 W. Al: 12-18 V. Di: 0,3 %. Z: 8 0. B P. 20 Hz-20 kHz 58,00F 
AF 380. Ampli BF, 2.5 W. Al; 9-12 V. Oi; 0.2 % . Z; 4/8 O. B P. 20 Hz-20 kHz 56,00 F 
AF 310. Ampli BF. 20 W. Al: 9-36 V. Di; 0.1 %. Z : 4/8 O. B.P. 20 Hz-20 kHz 108F 
AF 340. Ampli BF. 40 W.AI: 30-60 V. Di: 0,1 %.Z:4/8n. B.P 20 Hz-20 kHz. 182F 

JK 02. Ampli micro. Al : 9 V. B P ; 20 Hz-20 kHz. Di: 0.3 % . LC. 80,00F 

HF 395. Ampli antenne. PO-GO-OC-FM. Al; 12 V. Gain 5 ft 30 dB. 33,00 F 

HF 385. Ampli UHF-VHF. Tftlft. Al; 9-15 V Gain : 12 ft 21 dB S/6 : 5.6 dB 88.00F 

KITS MESURE 

KN 5. Injecteur de signal. (Signal traceur). Al : 1.5 V. 38,00F 

OK 123. Gftnftr. B.F. 1 Hz ft 400 kHz en 4 g Al. ; 220 V. 3 sign : rectang . triang.. sinusoidal 

(Av. transfo). 273,40 F 

OK 127. Pont de mesure R'C. 10 ft ft 1 Mft. 10 pf ft 1 pi, en 6 gammes 136,00F 
OK 57. Testeur de semi-conducteurs. Transistors, diodes, thyristors. Al: 4.5 V. 53,80F 
NT 415. Alimentation stabilisfte. 0 ft 40 V. Maxi 1200 mA (sans transfc) . 143,00F 
NT 400. AJimentat. de labor. 0 ft 40 V. 2 ou 4 A. en 2 g. (ss transfo) 307,00F 

ALARME-SIRENE-VOITURE 

KN 19. Slrftne ftlectronique amftricaine, aVec HP 0.5 W. 54,00 F 

KN 40. Sirftne ftlectronique amftricaine. 15 W Alimentation 12 V. 88,00 F 

OK 160. Antivol ft ultra-sons. Sortie sur relais. Al: 12 V. LC 255,00 F 

OK 78. Antivol avec entrfte et alarme temporisftes. Al; 12 V .112,70 F 

OK 80. Antivol auto avec alarme temporaire. Al: 12 V. 87,20F 

OK 6. Allumage ftlectronique. Boitier mfttal. Al; 12 V.171,50F 

OK 46. Cadenceur pour essuie-glace. Frftq. ; 2 ft 50 secondes 73,50F 

KN 6. Dfttecteur ou dftclencheur photo-ftlectrique. Al: 9 V. 86,00 F 

MUSIQUE-LUMIERE-UTILITAIRES 

OK 143. Gftnftrateur 5 rythmes. Valse, slow, twist, fox, rumba . 278,00F 

OK 76. Table de mixage. Stftrfto. 2 entrftes RIAA+ 2 aux. Avec pots. 240,1OF 

KN 18. Instrument de musique 7 notes .61,00F 

004. Gradateur de lumiftre 900 W. 36,00F 

KN 36. Variateur de vttesse pour perceuse 1200 W. 88,00 F 

OK 126. Adaptateur micro pour jeux de lumiftre. 77,40F 

KN 30. Modulateur 3 voles ft micro Incorporft. 3 x 1200 W. 128,00F 

KN 34. Chenlllard. 4 voles, rftglable. 4 x 1200 W.120,OOF 

KN 33. Stromboscope rftglable. 40 joules avec son tube.115,00F 

JK 08. Interrupteur crftpusculaire. P : 400 W. LC .103,50F 

JK 10. Compte-pose de 2 ft 60 secondes. P ; 400 W. LC.122,OOF 

KN 23. Horfoge numftrique. Al: 220 V. Heures et minutes. 148,00 F 

OPTION. Rftveil pour Kn 23... 38 F.'Coffret mfttal percft pour Kn 23 . 38,00F 

OK 62. Vox control. Commande sonore.83,1 OF 

OK 98. Synchronisateur de diaposttives. Al; 12 V .116,OOF 

OK 64. Thermomfttre digital. De 0 ft 99° .181,10F 

OK 141. Chronomfttre digital. De 0 ft 99 secondes 185,00F 

OK 104. Thermostat ftlectronique. 0 ft 100°. P ; 1600 W.112.70F 

OK 23. Anti-moustique ftlectronique (uitrasons). 87,20F 

KN 4. Mini-dfttedeur de mfttaux (rftception sur PO). 37,00F 

un trfts grand 

wU27 MHz choix+les prix 
APPAREILS - ANTENNES - TOS-METRE - CABLE - 
FICHES - MICRO - AMPLI + les conseils 


Ouvert ; du mardi au vendredi de 9h a 12h et de 14h a 19h 

le samedi sans interruption de 9 h a 19 h 


40 SUPER-LOTS 

QUAUTE et PRIX IMBATTABLES 

UN SUCCES CONSACRE 

Tous nos super-lots sont exposes en magasin 
pour votre contrdle de la qualitft et des prix. 

FINIS LES MONTAGES INACHEVES 
ET LES COURSES BREDOUILLES 


SUPER LOTS 


r 1 RESISTANCES: A couche 1 12 W. Tolftrance 5 %. Sur 
bande Les 25 principals vaieurs de 10 fift 1 Mil 
10 piftces par valeur. 

Les 250 resistances 40 F (0,16 F pitce). 

r 2 CONDENSATEURS : Cftramiques 80 volts. Les 
10 principales vaieurs de 10 pf ft 820 pf. 10 piftces 
par valeur. 

Les 100 condensateurs : 36 F (0,36 F pttce). 


CONDENSATEURS MYLAR 250 volts. Les 7 princi¬ 
pales vaieurs de 1 nfftO.1 pi: 1 nf-2.2-4.7-10-22 
- 47 nf et 0.1 pi. 10 piftces par type 
Les 70 condensateurs : 54 F (0,77 F ptOce). 

CONDENSATEURS MYLAR 250 volts. Le plus vendu 

0,1 pi. 

• Les 20 condensateurs : 20 F (1 F pitce). 

CONDENSATEURS MYLAR 250 volts. Trfts ublisft : 

; 0.22 pi. 

- Les 10 condensateurs : 15 F (1,50 F ptecm). 


N° 3 CONDENSATEURS ; Chimiques. 25 volts mini. 7 va¬ 
ieurs : 1 pi - 2.2 - 4.7 - 10 - 22 - 47 - 100 pi. 
10 piftces par valeur. 

Les 70 condensateurs ; 58,50 F (0,85 F pi6c«). 

CONDENSATEURS CHIMIQUES 25 volts. 220 *4x4- 
470 pi x 4 - 1000 pi x 2. 

- Les 10 condensateurs 24 F (2,40 F pitcw). 



r 4 

OIODES DE REDRESSEMENT : 1 N 4004. (1 A- 
400 V). 

La diode la plus utilisfte 

Les 20 14 F (0,70 F pt*c•). 

N• 8 

r 14 

r s 

OIOOES DE COMMUTATION: 1 N 4148 (= 1 N 914). 

La diode la plus utilisfte 

Les 20 : 8 F (0,45 F piece). 

N* 15 

r 32 

PONT DE DIODES. 1 A/50 volts. 


NOUVEAU 

Les 4 ponts 16 F (4 F piFce). 

N" 16 

II* 17 

r 25 

NOUVEAU 

DIODES ZENERS 400 mW. Les 5 vaieurs les plus 
vendues 4.7 V - 6 V - 7.5 V - 9 V -12 volls. 

4 de chaque; les 20 Zeners: 26 F (1,30 F pitcw). 

r 6 

TRIACS : 6 A/400 volts. Grande sensibility 

Les 5 28,50 (5,80 F pi*c«). 

If 1# 

N* 7 

LEOS 05 mm. 1* qualite. 10 rouges + 10 vertes 

Les 20 leds 27 F (1,35 F piece). 

N* 18 

r 39 

NOUVEAU 

LEOS 05 mm. Rouges V* qualitft. 

Les 25 piftces ; 33 F (1,32 F piece). 

N* 37 


r 40 

NOUVEAU 


LEOS 05 mm. Vertes. 1" qualitft. 
Les 25 piftces : 36,20 F (1,44 F 


r 9 TRANSISTORS: BC107 - BC108 - BC 109. Les 3 BC 

les plus vendus. 5 de chaque type. 

Les 15 transistors 31,50 F (2,10 F pi*c«). 

r 10 TRANSISTORS: 2 N1711 et 2 N 2222. Les 2 types les 
plus vendus. 5 de chaque type. 

Les 10 transistors 26 F (2,60 F pitcw). 

N* 11 CIRCUIT INTEGRE : pA 741 (Ampli OP) 

Les 5 piftces 22,50 F (4,50 F piece). 

N* 12 CIRCUIT INTEGRE ; NE 555 (timer) 

Les 5 piftces 24,50 F (4,80 F piece). 

N“ 13 SUPPORTS DE CIRCUITS INTEGRES. 10de8broches 
+ 10 de 14 broches. 

Les 20 28 F (1,40 F pi*c«). 

r 26 FUSIBLES.Verre5x20mm. Rapides 0.1 A-0.5 A- 
~~ MniniF itT 1 A - 2 A - 3 A . 10 de chaque 

NOUVEAU, Le$ 50 22,50 F (0,45 F pl*c«). 


N* 27 


SUPPORTS DE FUSIBLE pour circuit imprimft. 
NOUVEAU Les 10 piftces 12,50 F (1,25 F pitcw). 

N° 28 POTENTIOMETRES AJUSTABLES MINIATURES. 1 K - 

; 2.2 K - 4.7 K • 10 K - 22 K - 47 K -100 K. 4 piftces 
par valeur Les 28 piftces 32,20 F (1,15 F 


r 29 POUSSOIR-MARCHE miniature (Type S.90). 4 rou- 
_-r ges + 4 noirs. 

NOUVEAU. Les 8 p* ces 19 ,60 f (2 ,45 F piece). 


N* 33 


INTER ou INVERSEUR UNIPOLAIRE miniature, levier 
mfttal. 6 A/125 V. 

Les 2 piftces 16 F (8 F pitce). 


N° 34 INTER ou INVERSEUR bipolaire miniature, levier mft- 
tal. 3 A/250 V. 

Les 2 piftces 25 F (12,50 F piece) 

INTERRUPTEUR unipolaire 6 A/250 volts Levier 
plastique noir. 

Les 3 inters 18 F (6 F piece). 

INVERSEUR ou INTERRUPTEUR bipolaire. 6 A/ 
250 volts. Levier plastique noir. 

Les 3 piftces 24 F (8 F pitce). 

BOUTONS PLAST1QUES NOIRS 0 21 mm Entourage 
chromft avec repaire. 

- Les 5 boutons 11 F (2,20 F pitce). . 

BOUTONS PLASTIQUES NOIRS 0 28 mm Entourage 
chromft avec repaire 

Les 5 boutons 12,50 F (2,50 F pi*c«). 


PRESSION POUR PILES 9 volts. 

Les 10 10 F (1 F p»*c«). 

JACKS 03,5 mm. 6 mftles + 4 chassis + 2 femelles. 
Les 12 jacks ; 18,80 F (1,65 F pitcw). 

FICHES BANANES 0 4 mm. 8 males + 4 chassis 
(1/2 rouges. 1/2 noires) 

Les 12 ; 14,40 F (1,20 F pl*c«). 

RCA ou CINCH. 8 males + 4 chassis (1/2 rouges. 
1/2 noires). 

Les 12 21,00 F (1,75 F pttcw). 

FICHES D.I.N. 5 broches. 4 males + 2 chassis + 
2 femeltes. 

Les 8 18 F (2,25 F pfece). 

FICHES HAUT-PARLEUR. 4 males + 2 chassis 
-i- 2 femelles 

Les 8 8,60 F (1,20 F pt*c«). 

P1NCES CROCODILES ISOLEES 
j 2 rouges 6E 2 noires 
'Les 4 piftces 6 F (1,50 F p<6c«). 

FICHES d alimentation ALLUME-CIGARE. Trfts pratr- 

Les 2 : 11 F (5,50 F) pitce). 


N* 19 Voua debutez... « RAalisez vos circuits 
imprimis ». Nous voua propoaona un ma¬ 
terial da premiere qualfte et una notice expli¬ 
cative tree detainee. 

1 fer a souder JBC 30 W + 3 mfttres de soudure 
+ 1 perceuse 9-12 volts. 10 000 tr/mn + acces- 
soires + 1 stylo-marqueur pour circuit impnmft 
+ 3 bandes de signes transfert + 3 dm 2 de circuit 
cuivrft + 1 litre de perchlorure de fer en poudre 
+ notice dfttaillfte : 208 F (-»- port: 11 F) 

HT 20 LOT CIRCUIT IMPRIME PAR PHOTO. Avec notice trfts 
dfttaillfte. 

1 film format 210 x 300 + 1 sachet de rftvftlateur pour 
film + 1 rftvftlateur pour plaque 1 plaque prftsen 
sibilisfte 75 x 100 mm +1 lampe UV 250 W 
+ 1 douille pour lampe + notice : 

108 F (+ port: 11 F). 


Magasin ouvert tout I’ete 

Expedition Province au repu de la commande 


EXPEDITIONS (P&T). — Sous 3 jours ouvrables de tout le materiel dispomble en stock. Commande minimum 40 F 
+ port. Frais de port et demballage 12 F. Port urgent: 15 F. KITS et SUPER-LOTS : port gratuit pour les commandes 
supftrieures k 350 F. Veuillez rftdiger votre rftglement k I’ordre de ROCHE. Contre-remboursement. Frais supplftmentai- 

res ; 15 F. COMMANDEZ PAR TELEPHONE : 799.35.25 et gagnez du temps. 

CETTE ANNONCE ANNUELE ET REMPLACE LES PRECEDENTES. Prix 77C au 1101181. 


Le directeur de la publication : J P. Ventillard - Imprimerie Dulac et Jardin, 27004 Evreux Cedex - N° de commission paritaire 56361 












































































































PRESSE ELECTRONIQUE 
PROFESSIONNELLE 


ELECTRONIQUE 

APPLICATIONS 

rrimMIrM M* 1ft - Awtom/v* 1M0 - 1ft ft 
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Maison fondee en 1947 

1, 3 et 12, RUE DE REUILLY, 75012 PARIS 

TEL. : 346.63.76 (lignem groupies) 

Magasins ouverts tous les jours sauf dimanche et tetes 
de 9 h & 12 h 30 et de 14 h a 19 heures 

EXPEDITIONS RAPIDES PROVINCE ET ETRANGER 
A TOULOUSE : 25, RUE BAYARD. TEL. : (61) 62.02.21 

Magasin ouvert tous les jours sauf fGtes. dimanche 
et lundi matin, de 9 h 30 & 19 h sans interruption 




Tous les COMPOSANTS et APPAREILS de MESURE 

1, 3 et 12, rue de Reuilly, 75012 PARIS 

TOUS LES KITS, LES HAUT-PARLEURS, LA SONO 

136, boulevard Diderot, 75012 PARIS 


COMPOSANTS 

Distributeur «SIEMENS» 

Tous les circuits int6gr6s. Tubes 6lec- 
troniques et cathodiques. Semi-conduc- 
teurs. ATES - RTC - RCA - SIGNETICS - ITT 
- SESCOSEM - Opto-electronique - Leds - 
Afficheurs 


PIECES DETACHEES 

plus de 20.000 articles en stock 


JEUX DE LUMIERE 
SONORISATION - KITS 

(plus de 300 modules en stock) 


APPAREILS DE MESURE 

Distributeur “METRIX” 

CdA•CENTRAD-ELC -HAMEG- 
ISKRA - NOVOTEST ■ VOC • TELEQUIPMENT 
Demonstration et Vente 
par Technicians Qualifies 


iinczli 


SUPER PROMO! 

MULTIMETRE 
DIGITAL «PDM 35> 

2000 points 
Continu 1 mV/1000 V ^ 
Altern 1 V/500 V. . 

290 F 


LES SUPER-KITS 
RADIO-PLANS 

sont disponibles, 
complets 

(Voir descriptions dans les nunteros d’avril 
et mai 81.) 


• Transmetteur t6l6phonique d alar- 

me.135 F 

• Table de mixage. 

Par Otement.63 F 

• Minuterie . 38 F 

• Carillon de porte 

£ 10 tons.238 F 

• Jeu « Je tire ou je pointe?* .191 F 

• Super booster 2x20 W.273 F 

• Poule 6lectronique .90 F 

• Antivol auto.70 F 


Sur demande, 
tous les autres kits 
dOcrits dans Radio-Plans 


WELLER 


(Voir article 
dans 

Radio-Plans 
de mai 81) 

TOUTE 
LA GAMME 
EN STOCK 


DES PRIX SPECIAUX PROMOTION 

Fers speciaux particufifcrement mdiques pour les cir¬ 
cuits C.-MOS. microprocesseur, memoires 

TCP 24 V/50 W.256 F 

Bloc alimentation et support anti-deperdition (220 V/ 
24 V) 350 F 

Panne de rectiange 15 F 

Panne longue ou panne fine.24 F 

T3000 (TEMTRONIC) 24 V/50 W.472 F 

Le premier fer eiectromque d temperature reglable de 
fagon continue entre 200 et 400 °C. 

Bloc alimentation et support 350 F 

Panne de rechange longue durte. 18 F 


MULTIMETRE Module M 650 


DEMANDEZ LE NOUVEAU CATALOGUE DECEMBRE 1980 

182 pages abondammant IllustrOes da COMPOSANTS ELECTRONIQUES, 
PIECES DETACHEES at APPAREILS DE MESURES (contra 20 F) 


BON A DECOUPER (ou a recopier) 

et & adresser a CIBOT, 3, rue de Reuilly, 75012 Parle 

Norn .. . 

Adresse . . 

Code postal.Vllle . a; I 

Ci-joint la Somme de 20 F : □ en cheque bancaire □ en cheque postal □ an mandat-lettre x | 


LES NOUVELLES 
CALCULATRICES SHARP 

DEJA DISPONIBLES 




1 ■ m m ■ " “ ™ 
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EL 5100. Calculatnce scientifique 24 chiffres 
Mantisse a 10 chiffres Exposant a 2 chiffres 
Stocks de tormules algebnques. Lecture. Memoire 
de donnees multiples. 61 fondions. .. 645 F 

EL 5101. Mftmes fondions que la 5100. mais seu- 
lement 16 chiffres Mantisse * 10 chiffres Exposant 

A 2 chiffres. 495 F 

EL 6200. Gestion eiectronique de lemploi du temps 
Double affichage Programme joumalier et mensuel 
Montre avec reveil. Calculatnce 12 chiffres. Avec 

memoire. 650 F 

EL 7000. Premiere calculatnce de poche avec im- 
primante. Impression des c ,r acteres et des chiffres 
sur rouleau de papier normal. Memoire i 8 mots 
Memoires jusqu’i 120signes Calculatnce avec 

memoire. 735 F 

LE PLUS GRAND CHOIX 
DE CALCULATRICES ELECTRONIQUES 


DISTRIBUTEUR OFFICIEL 

SPECIALISTE OPTO, C.l. et SEMI-CONDUCTEURS 

Avec SIEMENS, profitez de la promotion 
ALLUMAGE ELECTRONIQUE «SRP 2000» 


Cet allumage, congu par I'un des plus grands sp6cialistes de I'Olectronique 
est un appareil simple, fiable et miniaturise Vendu en kit avec un mode 
d’emploi trfcs clair, vous le monterez vous-mhme en quelques instants sur 
votre v6hicule. 

Ce systOme presente 
avantages appreciables : 

» D6s le contact mis. I’Otincelle 
jaillit. Demarrage ameiiore. 

• Le moteur A tout regime, tourne 
plus souplement. 

• Tres faible, le courant traversant 
les rupteurs n'use pas les 
contacts. La voiture peut tou- 
jours donner le meilleur d’elle- 
m6me. 

Flche technique ' 

• Element d’enclenchement: transistor Darlington, triple diffusion. 

• Courant d'enclenchement: 4 amperes. • Vitesse d'enclenchement 
jusqu'a 500 Kc/s • Duree de I 6tincelle (typiquement) : 200 microsecondes. 

• Livre avec3 fils(blanc, bleu, rouge) de70 cm. 1 fil noir de 15 cm, une notice 

de montage. • Garantie 1 AN (quantlte limitee) HOOF 

Prli special promotion, en KIT (au lieu de 245 F).I 


« MZ-80 K» 

Ordinateur personnel 
MICROPROCESSEUR Z80 


Basic etendu 14 K. Rom 4 K. 

Memoire 20 K RAM. Extensible |usqu’* 48 K 
Permet de programmer par exemple : video, jeux 
sportifs. echecs, programmes musicaux, etc. 
Comptabilite calculs complexes, analyse de sta- 

* c . .6990 F 


Documentation sur demande MZ 80 32 K : 


7595 F 


• 48 K : 


8200 F 


80 FD. Double floppy 5” ... .10 829 F Cassette basic 6010 

8010. Ext. pour 5 interf . 1 986 F Pour floppy) 110 F 

80F10. Plaque interf Floppy .. 990 F Cassette. 4 jeux divers 79 F 

80 F 15. Cable floppy . 148 F Langage machine. 222 F 

80 FMD. Master disquette 370 F Super invader .79 F 

80 P3. Imprimante SHARP 6 390 F Gestion de stock .79 F 

Extension 16 K RAM 823 F Assembleur .479 F 

Interlace impnmante 1 660 F Manuel basic 110 F 

MZ 80 FD. Unit6 de 2 floppies, double face. O RQfl F 

En demonstration 12. rue de Reuilly. 75012 PARIS 


SHARP 


SIEMENS 


«PC 1211» 

Ordinateur de poche 

utilisant le langage 


BASIC. Trade des cal¬ 
culs complexes Affi¬ 
chage avec matrice a 
points jusqu a 
24 chiffres avec affi¬ 
chage ftottant. Capa- 
ote de programme 
1424 pas 26 nte- 
moires avec protec¬ 
tion Programmes et 
donrtees peuvent fctre 
gardes sur magneto. 
Avec interface pour 
magn& a K7 1 350 F 
• Avec rtertace cottv 
prenant une xnpn- 
mante et pnse pour 
enregistreur 2078 F 


MULTIMETRE Module Y5 EN 

(Made in Japan) 

20000 HV en cont. at 10000 D/V en altem. 

V. continu : 0/5-25-125-500 , 

(1 000 V) 

V attern 0/10-50 mA-250-1000 V. 

I continu : 0/50 /iA-250 mA. 

Resist 10 ohms. 1 K ohm. 

Protection par 2 diodes limiteuses 
Livr6 a m f I 

avec cordons I Ul 
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